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Вротя поротон 



Несмотря на то что год назад глава 
МісгозотЧ предупредил о своем 
скором уходе с ключевых постов 
в компании, выступление 
Билла Гейтса на Сопзитег Еіесігопісз ЗНоѵѵ 
2008 в Лас-Вегасе, которое уже окрестили 
его последним официальным спичем, вы- 
звало у всех причастных к ІТ противоречи- 
вые эмоции. Ведь с именем Гейтса связа- 
ны многие важнейшие события, повлияв- 
шие на развитие индустрии, смежных 
областей и формирование современного 
стиля жизни. 

В своей прощальной речи глава редмонд- 
ской компании подвел итоги первого цифро- 
вого десятилетия и попытался спрогнозиро- 
вать основные вехи развития ІТ в ближай- 
шее время. За прошедшие 10 лет в мире 
было продано свыше 1 млрд ПК, число лю- 
дей, пользующихся высокоскоростным до- 
ступом в Интернет, выросло до 250 млн 
человек, а мобильные телефоны появились 
у каждого третьего жителя Земли. По мне- 
нию Гейтса, существуют три фундаменталь- 
ных технологических фактора, которые ока- 
жут влияние на развитие ІТ-индустрии: про- 
гресс средств отображения информации, 
наступление эры Ні^Іі ОеттШоп; прозрач- 
ность во взаимодействии и передаче дан- 
ных между различными устройствами; 
появление нетрадиционных средств управ- 
ления - тиШ-ІоисН-технологий в стиле Арріе 
іРИопе и М і егозой 3 и гтасе, голосового ин- 
терфейса и т. д. Нам еще предстоит осмыс- 
лить значение деятельности Билла Гейтса для 
МісгозоТС и всей индустрии, но сейчас стоит 
обратить внимание на еще одного визионе- 
ра и успешного менеджера, главу Арріе - 
Стива Джобса, который пока не собирается 
покидать свой пост. 

Джобе продолжает поражать нас нестан- 
дартным мышлением и интересными кон- 
цепциями. В этот раз на Масѵѵогіс! 
Соптегепсе & Ехро он удивил всех, проде- 
монстрировав сверхтонкий ноутбук Арріе 
МасВоок Аіг. И несмотря на то что одновре- 



менно были анонсированы и другие любо- 
пытные новинки - беспроводной модуль 
резервного копирования Тіте Сарзиіе, се- 
рьезные улучшения іРИопе, іРос! ТюисН и 
Арріе ТѴ, онлайновый сервис аренды филь- 
мов и т. д., наибольший резонанс вызвал 
именно МасВоок Аіг. 

Традиционно новый продукт Арріе сразу 
обрел как горячих сторонников, так и не 
менее ярых противников, и вот уже которую 
неделю на многих сайтах, и дрк.сот.иа 
не исключение, кипят жаркие споры, пере- 
ходящие порой в настоящие «священные 
войны». Часть экспертов считает сверхтон- 
кий и поддерживающий только беспровод- 
ные интерфейсы ноутбук (все в соответс- 
твии с концепцией Гейтса) олицетворением 
новой парадигмы применения портативной 
техники и стимулом для перехода к ВІиеІооІИ 
и ѴѴі-Рі-периферии, хранению данных в Сети 
и активному использованию онлайн-серви- 
сов. Скептики уверены - Арріе МасВоок Аіг 
это не более чем маркетинговый ход и ноут- 
бук с такой ограниченной функциональнос- 
тью лишь вынудит пользователей таскать с 
собой массу устройств-сателлитов. Правы, 
по-видимому, сторонники взвешенной пози- 
ции, считающие, что Аіг - нишевое устройс- 
тво, оно небезынтересно как концепт и обя- 
зательно найдет своих покупателей, а чуть 
доработанная версия следующего поколе- 
ния завоюет сердца пользователей всего 
мира. 

Мы вынесем свой вердикт, когда позна- 
комимся с устройством вживую. Но, тем не 
менее, новый продукт Арріе без сомнения 
окажется среди самых обсуждаемых в 
2008 году, и это, безусловно, очередной ус- 
пех Стива Джобса. Да и тот факт, что персо- 
нальный компьютинг продолжает активно 
развиваться, а производители удивляют нас 
новыми концепциями, не может не радовать. 

С наилучшими пожеланиями 
Олег Данилов 
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20 корпусов 

высокого класса 



Рассматривая 20 корпусов высокого класса, 
побывавших в нашей Тестовой лаборатории, 
мы не делали скидок на популярность брендов 
или цену, даже наоборот: у изделий именитых 
производителей досадные мелочи в конструк- 
ции расценивались как довольно серьезные 
недостатки, а уж к дорогим продуктам требова- 
ния были еще выше. 



С. 
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Видеокарты на любой вкус: 

сравнительное тестирование 



Тестирование видеокарт, основанных на графи- 
ческих чипах различных семейств, способно 
внести большую ясность в общую картину, поэ- 
тому после длительного перерыва мы провели 
такое сравнение. В данном материале пред- 
ставлены адаптеры самых разных категорий. 



С. 
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Содержание 

а Новости 

II Коротко 
1 6 Итоги акции ДПК и А51І5 для подписчиков 

а НардШѳго 

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 

19 ТпегтаІІаке І_АЫВОХ 

20 Мѵѵау І35Р-5С 
20 Есітег 5530 




21 5агл5ипд ОідіИаІ РЬоіо Ргате 5РР-83Н 

21 ХреПѴІБІоп СеРогсе 8800СТ Бопіс 

22 Игровые поверхности ОРАЭ 

23 М5ІѴВ320Х 

24 СеРогсе 8800 СТ5 512 МВ 

25 5аррЫге ЭРР-080 

25 СеСиЬе Расіеоп НЮ2600 ХТ Х-ТигЬоІІ 

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

26 20 корпусов высокого класса: супертест 
38 Видеокарты на любой вкус: сравнительное 

тестирование 
48 Тест ТВ-тюнеров 
54 Компьютеры и комплектующие: 

лучшие покупки 





Народжений бути першим 




Ф ) 





Лише один ніжний дотик і червоноокий звір прокинеться. 
Приглушений рокіт 200мм турбіни вдихне життя в його тіло й повітряні 
потоки запульсують в венах. Тільки він здатен розкрити справжній 
потенціал вашоТ системи. Його сила зачаровуе та не залишае байдужим 
нікого. Це Созплоз 5 - символ швидкості. 




ѵ/\ѵ\ѵ.сооІегта5*ег\сот 



Офіційний дистриб'ютор 
СооІегта5г_ег в УкраТні 
компанія "Рома" 



ѵѵѵѵѵѵ.гота.иа 



м. Запоріжжя 

вул. 40 років Рад. УкраТни, 39 
тел.: (061)220 96 22 

224 02 64 

213 07 54 



СофтШагэ 



Онлайновые презентации 




І_іпих: 

разбираемся в основах 

Пользователю ПК, не имевшему 
раньше дела с І_іпих, но желающе- 
му «открыть» ее для себя, сперва 
нужно ознакомиться с особенностя- 
ми данной ОС и ее отличием от дру- 
гих, более распостраненных опера- 
ционных систем. В этом материале 
мы попытаемся дать ответы на воп- 
росы, часто встречающиеся у но- 
вичков. 

сбЦ 



Во Всемирной Сети обнаруживает- 
ся достаточно много ресурсов, по 
функциональности сходных с тради- 
ционным МісгозоТС РоѵѵегРоіпІ. Бо- 
лее того, их количество растет, да и 
постоянно добавляются новые оп- 
ции, обеспечивающие комфорт- 
ность работы с этими онлайновыми 
приложениями. Познакомимся с 
некоторыми из них поближе. 



дц 



Игровые Оскары 



ВіоЗпоск, Сгузіз, Теат РоПгезз 2, 

3. ТАІ_.К.Е.Р., «Ведьмак», СаІІ оГ йиіу 

4, Тезі Огіѵе Ііпіітііес!, Меес! 1Ъг Зреес! 
РгоЗІгееІ:, ѴѴогІс! іп СопИісІ, Соттапс! 
& Согщиег 3, Зиргете Соттапсіег, 
Рогіаі - эти игры мы ждали. Ждали 
порой долгие годы. Пришло время 
разобраться, «кто более матери-исто- 
рии ценен». Какие из этих названий 
вы будете вспоминать и через десять 
лет, а какие забудете уже завтра. Что 
ж, приступим к нарезанию наших 
наградных тортиков. 



сЮО 




гсісіеп Зігіке 3 



Оригинальная стилистика Зисісіеп 
Зігіке сохранена отлично, и любите- 
ли оценят все тех же солдатиков в 
огромных касках, озвучку юнитов и 
анимацию. Фактически перед нами 
попытка возродить самое лучшее 
под новым соусом 30 и нескольки- 
ми добавками. 




Мобільна бізнес-пошта 



Завжди на зв'язку з бізнесом 



Календарь ^|| С$> 10:50 


Хі 




29Л1.07 п в еЦп с в Ё 4 


> 


14 15 15 17 _» 1$ го 21 22 23 








Зустрм з іфгаоду контракту 

16:00-17:00 


Л анч з гарл крами 

14: 00-15! 00 


Статуоглтинг 

10:00-12200 


День Меню 





V* Контакты ^|] С% 1 1 :02 X 



Введите имя.., 



#аб[ вг д |бж^икп[мно|прг|туф| хцч|шщз| юя 



Ганна ПЬліщук 

+350937774565 Сот 



аз ІІнсола Серг. Третяк 

'" ■ +380509875624 Сот 



Олег Степанчук 

+330441653168 СЛ. 



Д4 



Олександр Громмсо 

+380639991256 Сот 



Создать 





1<Ы5 


5НЕ 


Вние а^ид до К" 






Га«а ЁЬи 


І-і:М! 


-С 


Щацо пап *і ѵ щж 


> 




, , МЮЩІВ Сф. Тр*таа 
Поспчакм ллрмиу 


1 1:1. 'і 


пкк' 


'' Пигтня чннсил* 


ІЗЯО 






4 на іщм 







* •"* Поиск , , . 



"іпгк громіій... 



□иікіок Е-таЙ ^| 2:ЗЬ ок 



Е 

Петю Мсозленко 
Ке; контракт 



Олексіе, доброго дня! Хочу Вас 
по в І до мити, що зустріч п рой шла 
дужевдало! Контракт уже подписано 
і ми Оміливо можвмо починати робот/. 
Це каша спільна перемола і початок 
нового етапу у роз витку нашоч компаніГ. 

ДЛЯ ПОдаЛ ьшОІ рОбОТи нѲОбХІДмО 
Зн&йТи оптимально «мО^ІЛьнв» 
рішбннй ДЛЯ н3и_і_і0і КОманДи, 

шоб усі завжди були на зв'язку. 



Синхронізація всіх сервісів мобільного телефону 

з офісним комп'ютером: 



електронна пошта 
додатки 

список контактів 
календар 



До 1 березня 2008 року абонентна плата 
за використання послуги відсутня. 

Більш детальну інформацію отримуйте в ексклюзивних точках продажу, в центрах обслуговування абонентів Іііе:), за 
номером 8 800 50 5433 (всі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах УкраТни безкоштовні) або 5433 (безкоштовно 
для абонентів Ійе:)) у мережі \\іе:) та на сайті ѵѵѵѵѵѵ.ВІІЗІМЕЗЗІііе.сот.иа. 

Послуги рухомого (мобільного) зв'язку, ліцензія НКРЗ АБ № 222733 від 17.11.2005 р. ТОВ «Астеліт» 03110, 
м. КиТв, вул. Солом'янська, 1 1 , літера «А», коди мережі 063 та 093. 



ВУ5ІЫЕ55 ІНе 



Індивідуальні мобільні рішення 



Я Содержание 

4 дгошо : 



№ I (ПО), фѳвраль 2008 



Прогрѳтты 

Полные версии 

«ДубльГИС - Одесса» 
(январь 2008) 

68 а-$яиагесІ Ргее 3.1.0.20 

58 АІМР2.09 

АкеІрасІ 3.4.5 

АпопітБигТег 2.2.8 

АПѵѵеаѵег 0.4.9.1 

Аи$Іодіс$ Оі$к йеігад 
1.4.11.267 

Аѵапі: Вгоѵѵ$ег 1 1.5 
ЬиіІсІ 21 

АѴС АпІі-ѴігиБ Ргее 
ЕсМіоп 7.5.51 6а 1 225 

Агигеи$ 3.0.4.2 

Ваки 3.3.2930 

ВііСотеІ 0.98 

60 ВигпАѵѵаге Ргее Есііііоп 1 .1 

СНеМах Ри$ 6.9 

72 СоЬіап Васкир 8.4.0.202 

72 Сотосіо ВасШр 1.0.3.0 

Сотосіо РігеѵѵаІІ Рго 
3.0.15.277 

СооІМоп 2 ВЕТА 

СогеТетр0.96 Веіа 

58 СРЫ-21.43 

Сгу5ІаІСРІЛО4.14.2.404Ь 

Сгу5*аІМагк2004Р2 
0.9.1 23.404 Ь 

ОаетопТооІБ І_іІе 
4.11.2 (5РТО 1.53) 

сІоРйР 5.3.243 

йоѵѵпіоасі Мазіег 

5.5.2.1121 

Эг.ѴѴеЬСигеШ 4.44 

ЭгіѵегМах 3.2 

ОѴЭРаЬ НО йесгуріег 
4.0.5.0 

РРО$гюѵѵМРЕ<3-4ѴісІео 
йесосіег Реѵ.1763 
20080108 

РісІіопВоокТооІБ 2.0 

РіІе2іІІа 3.0.5.2 

РіпаІВигпегРРЕЕ 1.26 

РІоск 1.0.5 

58 ЪоЬаг2000 0.9.5 

Ргее йоѵѵпіоасі 
Мападег 2.5.738 

РгезМ III 7.99 

СРІІ-2 0.1.5 

Нааіі Реасіег 2.0Ь264 

НатасЫ 1.0.2.5 

РЮТасгі 3.0.4.0 

ІОВіИ БтагШеТгад 4.03 
Веіа 

ІеіАисІіо 7.0.5 Вазіс 

^е^ісо Рег$опаІ РігеѵѵаІІ 
2.0.1.2 

ЛЮеГгад 3.33 



58 І_аипсНу2.0 

ЬідИіБтагк 1 .3 

МахІІіоп 2.0.7.1245 

МесІіаСосІег 0.6.1.4023 

МесІіаІпІЪ 0.7.5.7 

58 МесІіаМопкеу ЗіапсІагсІ 
3.0.1 

ІМего Сй-ОѴй БреесІ 
4.7.7.15 

ЫіВіТог 3.7 

пІЛе 1.4.1 

І\Іо1:ерасІ++ 4.7.5 

ОрепОЯісе.огд 2.3.1 

Орега 9.25 

РаіпІ.ІЧЕТЗ.22 

РС Іпзресіог Рііе 
Ресоѵегу 4.0 

РС Іп$рес1:ог $таг1: 
гесоѵегу 4.5 

РйРСгеаЮг 0.9.5 

72 РегБОпаІ Васкир 4.1.3.0 

РНоЮРікге 6.3.1 

ОІРІпйитВеІаЗ 

РеаІ АІІегпаІіѵе 1 .7.5 

58 5&М 1.9.1 

БсгеепБІіоі: Саріог 
2.37.03 

Зкуре 3.6.0.244 

БтаПРТР 2.5.1 008 

5М02 (5іаП Мепи 
Огдапігег) 0.7.0.1 

68 БруЬоІ - БеагсН & 
йеБІгоу 1.5.1 

5іаг1:ир Мападег 2.4 

5ігопдОС++ 2.06 

ЗІІМо 1.3.1.31 

5ип ^ѵа 6.0 Ырсіаіе 4 

68 БУРЕРАпІіБруѵѵаге Ргее 
ЕсІШоп 3.9.1008 

ТадЗсаппег 5.0.516 

61 ТРТіе5П.52 

ТгіІІіап 3.1.9.0 

ШгайеТгад 1.2.4 

ѴігШаІВох 1.5.4 

ѴігШаЮиЫ.7.7 

Ѵізіа 5ИагИ Мепи 2.70 

ѴѴіпРаІго1 12.2.2007.0 

ѴѴіпБСР 4.0.6 

ѴѴооЬіпсІ ІМеІѵѵогк 
Меіег 2.2.325 

Хйге 1.86 

ХпѴіеѵѵ 1.92 

7-ооіті РІауег БіапсІагсІ 
5.02 



Демонстрацион- 
ные версии 

«ЯрМап Киев» 
(январь 2008) 

#1 ОУО Ріррег 6.25 

#1 Ѵісіео Сопѵегіег 



4.1.45 

Асііѵе Ое$к1:ор 
Саіепсіаг7.32 

АсІѵапсесІ Упіп5І:аІІег 
РРО 8.5.4 

58 АН Му Моѵіе$4.6 

АпуйѴО НО 6.3.0.3 

АѴ(3 Іпіегпеі: Зесигііу 
7.5.516а1225 

ВасІСору Рго 4.10 

ВіШе^епсІег АпІіѵігиБ 
200811.0.15 

ВіШеТепсІег Іпіегпеі 
Бесигку 200811.0.15 

ВѴѴМеІег 3.3.3 

СИатеІеоп СІоск 5.1 

СИееІаИ ОУО Вигпег 2.22 

СІірМаІеСІірЬоагсІ 
Ехіепсіег 7.3 

58 ОЗйСеагЗ.01 

Эг.ѴѴеЬ 4.44 (с лицензи- 
онным ключом) 

йгіѵег Мадісіап 3.34 

ОѴйРаЬ РІайпит 4.0.5.0 

ОѴй-ІаЬ РРО 2.4 

Еа$у СО-ОА Ехігасіог 
11.0.3 

ЕР Соттапсіег 6.40 

62 Е5ЕТ Бтагі: Бесигііу 
3.0.621 

РіпаІВигпег РРО 1.26 

Сепіе Васкир Мападег 
Рго/Ноте 8.0.272.452 

58 СеШаІаВаскЗ.32 

Наго 1 йгіѵе Іп$рес1:ог 2.62 

НОЭП^е 3.1.155 

НурегБпар 6.21.04 

І5оВи5Іег 2.3.0.1 

КегіоѴѴіпРоиІе 
РігеѵѵаІІ 6.4.1 

61 І\Іеа*Ітаде5.8 

поѵаРйР 5.3.245 

О&О йеігад 10.0.1634 

Огопі Вигпіпд Кіі 2.4.2 

ОиІроБІ: РігеѵѵаІІ Рго 2008 
(6.0.2225.232.465.287) 

РоѵѵеЮѴй 7.0.3613 

РоѵѵегБігір 3.76.594 

Р-5іисІіо 4.2.1 25041 

РАЮ Ресоп$ІгисІог 3.33 

РедіБІгу СІеап Ехрегі: 4.57 

ТеІероП Рго/ІЛ Іга 1.51 

ТИе Ваі! 3.99.30 
РгоТеБзіопаІ Есііііоп 

иіИгаІБО 8.6.6.2180 

ипіп$ІаІІТооІ 2.3 

ѴиеБсап 8.4.56 

ѴѴгіегеЫі? 3.90 

ѴѴіпЗпар 2.0.9 

Хііібо^ ОУО Ріррег 
5.0.23 

Хііібо^ Ѵісіео СопѵеПег 
3.1.51 

Ѵоиг ипіп$1:аІІег 
6.1.1236 




> Е5ЕТ5тагт_5есигіІуЗ.О стр. 62 




} Месііа-Мопкеу 51:апс1агс1 3.0.1 стр.59 




Ум 

^ Ыеаі Ітаде5.8 стр. 61 



«Издательский Дом ІТС», редакция журнала «Домашний ПК», соста- 
вители диска и разработчики программных продуктов, находящихся 
на нем, не несут ответственности за те проблемы, которые могут 
возникнуть при их использовании. 

«Издательский Дом ІТС» и редакция журнала «Домашний ПК» 
не осуществляют техническое сопровождение и не отвечают на 
вопросы, связанные с функционированием программных продук- 
тов, размещенных на диске. Техническая поддержка предостав- 
ляется соответствующими службами компаний-производителей 
этого ПО. 

Все программы, помещенные на диск, проверены антивирусным ПО. 

«ДПК-ЭѴО, февраль 2008» является неотъемлемой составляющей 
журнала «Домашний ПК», № 2, 2008 и продаже отдельно от журнала 
не подлежит. 

Все имущественные и авторские права на программные продук- 
ты, размещенные на диске, принадлежат их собственникам. 



АЗ 1)3 рекомендуе ліцензійну ѴѴіпйоѵѵз." Ѵізіа™ Ноте Ргетіит 

Ігри без меж! 

і - . 








Ноутбук 015 з новими ексклюзивними технологіями робить 
комп'ютерні ігри неймовірно реал істичними 

НоутбукѲІ 5 з новими ексклюзивними технологами робить ком гГютерні ігринеймовірно реал істичн ими. 
Унікальні ноутбуки АЗІІЗ 01 3 створені спеціально для гѳймерів* Оснащѳні функціею підсвітлення 
ОігесІРІазгі, котра вмикаеться при активаціі ОігесІХЭ в іграх, що потребу ють високоі граф іч ко/ 
продуктивності, вони даютьможпивістьграти в комп'ютерн! ігри коли і дезавгодно! 
Ноутбуки АЗУЗ 01 3 створені на базі технологи ІпіеГ Сепілпо* Оиодля мобільних ПК. 



ДБиВРІгвеіМвмепдаг 

Спещвльнин дисплей АЗЦ^ Оігш 
вцюйражае статус системи, 





<я1 5 С а т і пд Рас к ад е 

[6і5 + ркж»к + мнша) 



Зручка клавіатурв 

Псзвмпрдзмірка кпавіатура та 



Ѵі?, А. 5 і О 3 новими нйут&ухамм 

грати в к&нгѴвдтврні іпрн 
спало шв эручнішв- 




ѴѴеЬсат Маіероок Зегіез 015 

■ Текнопопн ІглТѳГ СепЬгІпо" Ріюдля мабіпы+ьи ПК 
-Проиесор ІпіиГ Сога""2 Рип Т75СЮ 
-Мабкпьный чипсет МаЫІе \ѵМ 945РМ Ехргезз 
■ІпіяГ РРОАѴІгѳІѳ&з 3945ВВ Маічиагк Сол пкМіол 

■ П1це«зійма ѴѴілйоиге* Ѵівіа'* Ноте Ргетіит 



■ ЫѴІОІА веРсц-ж 8600М СТ СэРУ» Ехійтаі 256МВ 600ЯЗ ѴНАМ 

■ ОСНІІ ЬЗЗ'бб/ М Ги. № 2 ГБ 

■ 15" ШЭДА+: Соіог ЭДпа/СгуаіиІ Бпіпе 1.СР. ЗрІвпЛісі 

■ ГЦдтримяа техиологій А51І5 Ѵігіѳо ІпіеІІІдепго Твсппоіоду 

■ ЗАТА 80/100/1 20 Д ео ГБ НРР 

■ ОѴР Зирег-Миіи , Удпі ЗсгІЬв 

■ Вйуцована ввб- камера с роэдіпьнога здагністю 1.3 мегапіксопі 

■ А3и& ОІгѳсі РІЭ5П+ А3и& Оілэсі Меэаепдег 

■ ю'і Саддам, вю.на/Ыд, Віиекміп ѵгл+НЭЯ гагтційно) 



Эсѳсвітня гарзнтія 2 роки 
Служба технічноТ гвдтримки К Ир :/№жиг>а б ^сот ти/зы рро Л7 



/і 

Коек 5оіісі - Неагі ТоисЫпд 



Еѵегезі (Ееерест), тел: +Ш(044)4$4-/7г7; Фокстрот ГГ, тел: ШО-501-6880; иаіаіих (Дата Люкс), тык +380(44)4904270 

К -ТВАРЕ 9 014-565 -50- 05. Сотіу «-056-233 45-Я. Иврита шлэини Щ.аеесті 8 Ш Ж Ж 0. Мврежк мапиннів ДКТ в -044 -286 54 33 АБВ Теяики 8 800-50-555 90. Мережа иагаэиніі 'АЛЛО Я 600 300 1000, 

Мвража нагаа«нів ДйМйгохимса а-Ш-30а-?а-20. Евросеть Ѳ-044-402-27-71. Мерима мдгазнніа ■вйАШ-Сотритй" (Бдойн Комп «тирс) Ѳ -044-501 -25-13. Мгрема магащніа МегзМачс Ѳ -044- 200-00-00. 
Месізжэ нішшмв МКС В-800-50-20-100, Ннмжрвк 8-032-29^81-81, ТЮ8 ПФ ЪріІС 8^-370-30-03, Миража мэгаиш Сйу.согп В-Ш-501 -50-00, АТ Тлхіііяа 8062-381 -36-85, Техніы для йинку Ѳ-032 298-95 00, 
ТШ Коып'ичри 8-04Ѳ 346-723. ФИО 6 062-381 32 0$. «омечнт твхиіий. дли доуѵ 8-600-500-15-30, Марека магээиніа Іладетвдр 8-600-50-300-50, Марека іигазикіа Юиітр9+ід 8-100-507-70-70 

Сеірспл. СеГепоп Ігюісіе. Опігта СеггНпа Іодо, Соге Іпяііе. іппи іпіеі Соте, ІпІеІ Зодо, іщи Іпзійе, иірі Ігййе Іодо, ІШвІ Зрее481ер, ІШбК Ѵі^. іпіеі Хеоп, ллпіит. Наліипі Іпзісіе, Репиит ап^ РепІІшті \пг,»ір аге ім^тпгк?. ог гед«№4 
ІгасІетагквоГ Іпіеі Сасрогаііоп ог іі&5иЬ9Міатіез4п ІИѳУпййІ ЗІа^еаапбоіпег соілтМвэ, 



Публикации, в кото- 
рых описаны нахо- 
дящиеся на диске 
программы, помече- 
ны этим знаком 



Системные требования: 

• процессор Репііипл II 233 МНг или выше 

• 64 МВ оперативной памяти или больше 

• 5ѴСА-видеокарта (65 тыс. цветов) 

• операционная система ѴѴіпсіоѵѵб 9х/Ме/г\ІТ/2000/ХР 



2оот РІауегѴѴМѴ 
Рго^еББІопаІ 5.02 

игры 

Полные версии 

АІіеп Агепа2007 6.10 

Соппесі Моге 1.2 

СоПех СоттапсІ ВиіІсІ 20 

ОѴО 2.01 

ОІЮІГІ5І.02 

есгюе$ 1.03 

^еIIоСа^ 1.0 

топо 1.03 

РадсІоІІ Мопкеу 
Воѵѵііпд 1.1 

РоасІсІиЬ 0.87 Веіа 

БпоѵѵЬаІІ РідЫ: 0.9 

5ШПІ РІаудгоипсІ 2.0 

Тгіе ВаПІеІЪгѴѴеБпоІп 
1.2.8 

Тгатроііпе 1.1 
ІІРО Саісгіег 
ѴѴагБОѵѵ 0.32 
ѴѴеаѵе 30 
ѴѴіі5ііск$ 0.02 Ве*а 



Онлайн-клиенты 

Ьазі Сгіао$ 

ЗНагеМаге 

Веселая ферма 
(Рагт Ргепгу) 

Колыбель Персии 
(СгасІІе от Рег$іа) 

Линия чудес 
(ѴѴопсІегІіпез) 

Одиссея Черепашки 2 
(ТиПІе ОсІу55еу 2) 

Охотник за сокрови- 
щами III (Бпоѵѵу: 
Тгеа$иге Нипгег 3) 

Шеф Пицца 
(Рі22а Спе?) 

Аде оПарап 2 

Адиагіа 

А$Ыеу .Ьпез апсі Іпе 
Неагт. от Едурт. 

АгкепсІ 

ВаЬу$іШпд Мапіа 

ВІоки$ѴѴогІсІТоиг 

Спосоіаііег 2: Бесгет. 
ІпдгесІіепіБ 

йагкзісіе 

йгеат Оау Ріг$1 Ноте 
Раігѵѵау Боіііаіге 



РіпсІегБ Кеерегз 
РугасиЬе$ 

5ип5еІ 5іисІІ05 йеіихе 
Бирег Сгаппу 4 
Тпе (ЗгеаіТгее 

Демо-версии 

Полный привод 2: 
Ниттег 

СіИу І_іте 2008 

(Згюбт. іп Іпе Бгіеег. 

5ат & Мах Ері$осІе 202: 
Моаі Ве«егВІие$ 1.0.0.7 



Патчи 

В тылу врага 2: Братья 
по оружию 1.42.2 

Европа 3. Войны Напо- 
леона 2.1 

Корсары: Город поте- 
рянных кораблей 1.1 

Трудно быть богом 1 .1 

Хроники Тарр: При- 
зраки звезд 1.0.3.0 

Сотрапу отНегое$: 
Орро$іпд РгопЬ 2.201 

Сиіра Іппаіа: Презум- 
пция виновности 1.03 

РІідгіт. ЗітиІаІюгХ 
Бегѵісе Раек 2 

5.Т.А1.К.Е.Р.: Бпасіоѵѵ 
отСгіегпоЬуІ - укра- 
инская локализация 

5ттапдег#1 

Бисісіеп Бігіке 3: Аггпб 
тог Ѵісіогу 1 .2 

ТпеШспег 1.2 

ТѵѵоѴѴогісіб 1.6 

Ыпгеа! Тоигпатепт. 3 1 .1 

ѴѴогІо 1 іп Соптііст. 1 .005 

ХЗ: Реипіоп 2.5 

Видео 

Агту огТѵѵо 

ВаПІетІеІсІ: 
Вас! Сотрапу 

СопЯісІ:: РепіесІ Ор$ 

Сги$асІег$: 

Тпу Кіпдсіот Соте 

йеаіігі Тгаск: 
Резиггесп'оп 

ОеѵіІ Мау Сгу 4 

РаЫе2 

Ітрегіит Ротапит 
Іп$есп'сісІе 

Рігаіез отЧгіе Вигпіпд 
5еа (Корсары Опііпе) 

Ргоіюіуре 



БгіоѵѵсІоѵѵп: Бсогріоп 

5ІП5 ота Зоіаг Етріге 

БІесІдегіаттег 

Бпірег: АЛ от Ѵісіогу 

5оиІ СаІіЬиг IV 

Біагдаіе ѴѴогІсіз 

Тот СІапсу'5 РаіпЬоѵѵ 
5іх: Ѵедаз 2 

Тигок 



Драйверы 

Материнские 
платы 

АТІ Саіаіузі 7.12 
Мо1:гіегЬоагсІ/І<ЗР 

ѴІА Нурегіоп Рго5.15А 

Видеокарты 

АТІ Саіаіузі 7.12 

ІпіеІ (5гарЫс$ Месііа 
Ассеіегаіог 14.32.3 

ІЧѴЮІА РогсеѴѴаге 
169.28 Веіа 

5і5 ІІПІѴСА5 5.09 



Звуковые карты 

Сгеаііѵе АІ_сгіету 
(Х-Рі ЕсІШоп) 1 .00.30 

Сгеаііѵе БоипсІ ВІа$1:ег 
Х-Рі 2.14.0001 Веіа 

РеаІт.екРЮАисІіоР1.84 

ѴІАРЮАисІіо Сосіес 
5.10Ь 

Сетевые карты 

Реакек І.АІЧ (РСІ) 
5.681/6.106 

РеаИек І.АІЧ (РСІ-Е) 
5.686/6.201 

Игровые мани- 
пуляторы и уст- 
ройства ввода 

Реакек І.АІЧ (РСІ) 
5.681/6.106 

Реаііек І.АІЧ (РСІ-Е) 
5.686/6.201 



ПрОЧ99 



Обои для Рабочего стола 
от С(ЗѴѴаІІрарег$.сот 



^^^^^^ 



Подписку 
с курьерской 
доставкой 
можно оформить 

КИЕВ 

К55 (044) 585-8080 
«Блиц-Информ» (044) 205-51 1 
«Всеукраинское Подписное 
Агентство» (044) 502-0222 
«ПрессЦентр» (044) 536-1 1 75 (80) 
«Саммит» (044) 254-5050 

ДНЕПРОПЕТРОВСК 

«Меркурий» (056) 744-7287 

ДОНЕЦК 

«Бегемот» (062)304-4158 
«Идея» (0623) 81 -0932 

ЗАПОРОЖЬЕ 

«Пресс-сервис» (061) 220-0797 

ЛУГАНСК 

ЧП «Ребрик И. В.» (0642) 50-1 364 

львов 

«Деловая пресса» (0322) 70-3468 
«Львівський кур'ер» (0322) 21-21 01 

НИКОЛАЕВ 

«Ноу-Хау» (051 2) 47-2547 

НОВАЯ КАХОВКА 

ЧП «Хут О. А.» (05549) 7-7272 

ОДЕССА 

«МиМ»(048) 777-4539 

ПОЛТАВА 

«Медиа-Новости» (0532) 50-9075 
СЕВАСТОПОЛЬ 

«Экспресс-Крым» (0692) 45-2424 

СИМФЕРОПОЛЬ 

«Крымский экспресс» (0652) 52-5727 

СУМЫ 

«Эллада 5» (0542) 78-1825 
ХЕРСОН 

«Кобзарь» (0552) 22-5218 

ЧЕРКАССЫ 

«Медиа-Принт» (0472) 45-31 1 3 
ЧЕРНОВЦЫ 

ЧП «Стронгин С. Б.» (03722) 7-241 

Вы можете подписаться на «Домашний ПК» с 
доставкой в почтовый ящик дома или на ра- 
боте либо с курьерской доставкой в ваш офис. 

Подписку можно оформить круглогодич- 
но с любого следующего месяца на срок 
от одного месяца до одного года по почте 
в любом отделении связи или у нас в изда- 
тельстве по Каталогу изданий Украины. 

С вопросами и предложениями касательно 
распространения, а также с критикой в адрес 
предприятий, занимающихся продажей и до- 
ставкой наших изданий, обращайтесь в отдел 
распространения «Издательского Дома ІТС». 

«Домашний ПК» предлагает сотрудничество 
украинским компаниям и частным лицам, 
заинтересованным в розничном распростра- 
нении журнала. Выгодные условия и цены. 

Отдел распространения: 

тел. (044) 331-0409; 331-0401 ; 496-3469 



КОМП'ЮТЕРИ АМІ 
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ ТА ЦІЛЕЙ 

КОМП'ЮТЕРИ АМІ НА БАЗІ ПРОЦЕСОРА ІМТЕІ®СОКЕ™ 2 01Ю 




компьютеры 
Навчання 
Гра 

Життя 
Кіно 



® 



Музика 
Інтернет 
Робота 




Комп'ютери АМІ - зроблено в УкраТні: 

О 15-річний досвід роботи на ринку 
О Понад 70 сервісних центрів 
о Гарантія 36 місяців 

Запитуйте комп'ютери АМІ в найкращих магазинах Вашего міста: 

(ТТЖОВА 

ІЕУелектроніка 

8 800 500 21 70 

/комп'ютери Г7 



1ШООМРУ 



8 0562 33 45 54 



ТЕХНО ЯРМАРОК 



ѵлялѵ.ипіггасів.иа 

8 800 507 7070 



КАШТАН 

алЕКтроыикс 



8 800 508 20 00 




місто сучденоі 
ЕЛЕКТРОНІКИ 



8 800 501 5000 



8 062 343 55 46 

ЭП Е КТ РО П Е Н И 
8 057 719 39 69 



8 0642 42 00 52 



Дізнайтеся адресу найближчого до Вас магазину за телефоном 
гарячоі лініТ 8 800 50 200 20 (дзвінки по УкраТнІ безкоштовні) 
або на сайті; Ьир://сотри*ег&,аті + оа/ѵѵЬеге_Ьиу 




Сеіегоп, Сеіегоп іпяйе, СегЯгіпо, Сегйл'по Епяйе, Сегйппо 
ілдо г сопг іл$к*е, Мй, т«і ілдо, ІльеІ Сот, Іп№ Тпзіаіе, 
ІпіеІ Іп&ійе Ьода г Іп№І Ѵііу, ІпСеІ ѵРго, Напшт, Ііапіит 

Хеоп, ёпй Хеот Іп&Ше ато Ъадвтэікь оГІпЕеІ Сог рюгаЬеп т 
№е .5 а пй ййкгшипйгіез. 



Новости 





> Ю Ѵ/2600 



Похоже, что у МЕС 2690ѴѴІІХ, 
пока единственного на 
рынке 26-дюймового 
ЖК-дисплея с матрицей 5-ІР5, 
вскоре появится серьезный кон- 
курент. Судите сами: цветовой ох- 
ват устройства - 115%, а контрас- 
тность - 10 000:1. Время отклика 
матрицы, составляющее всего 
2 мс, также впечатляет. Разреше- 
ние ЖК-дисплея стандартное для 
мониторов с такой диагональю - 
1900x1200 пикселов. Нельзя не 
обратить внимания на элегант- 
ный дизайн І_0 ѴѴ2600, тонкую 
рамку вокруг экрана и функцио- 
нальную подставку, позволяющую 
менять высоту расположения и 
наклон дисплея. Появление но- 
винки на украинском рынке ожи- 
дается в феврале этого года. Ори- 
ентировочная стоимость монито- 
ра - $899. 




Новая разработка І_оёіІесгі, впер- 
вые продемонстрированная на 
СЕ5 2008, явно придется по ду- 
ше тем, кто использует свой ПК совмес 
тно с НЮ-телевизором. Эта беспровод- 
ная мини-клавиатура позволяет управ- 
лять всеми функциями компьютера, не 
вставая с дивана. Особый интерес вы- 
зывает многофункциональная панель 
СІіскРас!, способная работать в двух 
режимах: тачпада и пульта дистанцион- 
ного управления. Также стоит отметить 
наличие подсветки и встроенного акку- 
мулятора. Рекомендованная цена про- 
дукта составляет €150. 
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Ксюогпко 

Терабайт данным на 
120-тиллітотровот 
оптичоснот дисно 

Специалистам компа- 
нии СаІІ/РесаІІ таки 
удалось добиться успеха 
в создании оптического 
диска емкостью 1 тера- 
байт, прототипы которо- 
го успешно прошли все 
тесты. Применяемая в 
данном случае техноло- 
гия 2-РпоІоп-ЗО предпо- 
лагает размещение 
битов данных на целом 
массиве трехмерных 
слоев диска, располо- 
женных на расстоянии 
10 мкм друг от друга. 
По плотности записи 
2-РпоІоп-ЗО сравнима 
(или даже превосходит) 
с голографическими 
технологиями. 




новости 



Сгу$1"аІ 



Неординарный ЖК-дисплей, 
впервые продемонстриро- 
ванный на прошлогодней 
выставке СЕ5 в виде прототипа, 
в текущем году уже был пред- 
ставлен как полноценный ком- 
мерческий продукт. Главной от- 
личительной особенностью уст- 
ройства является впечатляющий 
дизайн. 22-дюймовый экран 
дисплея защищает прозрачная 
4-миллиметровая стеклянная 



панель, на которую выведены 
4 динамика и сенсорные органы 
управления. Вся эта конструкция 
располагается на хромированной 
металлической треноге. Дисплей 
обладает традиционными харак- 
теристиками для устройств с мат- 
рицей ТЫ+РИт: контрастность - 
2000:1, яркость - 270 кд/м, углы 
обзора - 160/160°. Стоимость 
монитора «зашкаливает» - 
$1200. 



5 ІПМ 



2Р140 



іпіёІ) 




Знаете ли вы, что самый малень- 
кий 550-накопитель в мире по 
размерам не больше монетки и 
к тому же поддерживает интерфейс 
РАТА? Емкость представленного компа- 
нией Іпіеі устройства, нацеленного на 
мобильный рынок, составляет от 2 до 
16 ГБ, а его массовое производство 
начнется в первом квартале этого года. 



Кіпдз1"оп 

Мегііа Реасіег 



Коротко 




Этот небольшой по габаритам 
кард-ридер способен справить- 
ся с 19 самыми распространен- 
ными типами карт флэш-памяти и к 
тому же отличается довольно прият- 
ным внешним видом. Среди особен- 
ностей можно отметить наличие свето- 
диодного индикатора и встроенного 
ІІЗВ-кабеля. 



Шіпсіошб ГПоЬіІо ? - 
порвыо сводония 

Нежданно-негаданно 
на просторах Интерне- 
та появилась очень 
интересная информа- 
ция о будущей мо- 
бильной ОС Місгозотт., 
причем это не 
ѴѴіпсІоѵѵз МоЫІе 6.1, 
которая, по сути, явля- 
ется эволюционным 
развитием данной 
ветки (о ней и так все 
известно). Речь идет 
о революционной 
ѴѴіпсІоѵѵз МоЫІе 7. На 
текущий момент эта 
ОС выглядит как не- 
кий гибрид традицион- 
ной ѴѴіпсІоѵѵз МоЬіІе и 
Мае Оз X, адаптиро- 
ванной для іРпопе: 
масса анимации, ис- 
пользование пальцев 
вместо стилуса, управ- 
ление устройством 
жестами (например, 
потрясли коммуника- 
тор и заблокировали 
его или разблокирова- 
ли) ну и, конечно же, 
шикарное визуальное 
оформление, которого 
так не хватает преды- 
дущим версиям ѴѴМ. 
Звучит как сказка, но 
лишь сейчас, а будет 
ли это актуально к 
2009 году, когда за- 
планирован релиз? 



> йіді1"аІСо\л/Ьоу свр-102 




Дополнительное охлаждение лишним для 
компьютерной техники не бывает! Так, 
СРР-102 не даст перегреться вашему 
любимому ноутбуку, а благодаря применению 
тихоходного 22-сантиметрового вентилятора 
(600 об/мин) этот агрегат не будет терзать слух 
лишним шумом. Устройство также выполняет 
роль своеобразной подставки, повышая 
удобство работы с лэптопом при исполь- 
зовании внешней клавиатуры. 
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Новости 



Коротко 



ПЕС поронодит на 
мрупный фортѳт 

В давно не пополняв- 
шейся профессиональ- 
ной 90-й серии 
ЖК-дисплеев МЕС нако- 
нец произошло обнов- 
ление, причем это не 
легкая модернизация 
уже имеющихся на 
рынке устройств, а 
представление самого 
большого компьютер- 
ного монитора в мо- 
дельном ряду компа- 
нии. Диагональ 
І_С03090ѴѴдХі состав- 
ляет 30 дюймов, а мак- 
симальное разреше- 
ние - 2560x1600 пик- 
селов. Среди 
особенностей можно 
отметить улучшенную 
систему подсветки 
Х-І_іёп1: Рго, 12-битную 
обработку цвета и вос- 
произведение 102% и 
98% цветовой гаммы 
по стандартам ІМТ5С и 
Ас!оЬе РСВ соответс- 
твенно. Аппарат осна- 
щен парой портов ОѴІ с 
поддержкой НЮСР, а 
также цифровым и 
аналоговым входами. 
Релиз этого ЖК-дисплея 
с рекомендованной 
стоимостью $2200 
намечен на февраль 
2008 года. 



НусігоРак 



Этот неприглядный с 
виду агрегат являет- 
ся наиболее техноло- 
гичным зарядным устройс- 
твом современности, рабо- 
тающим от топливных 
картриджей, активируемых 
в водной среде. Одного 
сменного элемента ценой в 
$20 хватит на 8-10 подза- 
рядок ноутбука. Приобрес- 
ти НусІгоРак можно будет 
лишь к концу года за $400. 



Арріе Тіте Сарзиіе 



Обладатели компьютеров Арріе 
с Мае 05 X 10.5 І_еорагс! мо- 
гут забыть о проблемах резер- 
вирования информации, проводах и 
ОѴО-дисках: новое хранилище дан- 
ных Тіте Сарзиіе емкостью 500 ГБ 
и 1 ТБ с помощью ѴѴі-Рі будет авто- 



матически сохранять важные файлы 
с вашего ПК, ноутбука или несколь- 
ких устройств сразу. Хотя традицион- 
ные порты Еіпегпеі: и даже 115В 2.0 у 
новинки все же имеются. Цена в 
$299 и 499 впечатляет, но ведь это 
Арріе. 




і: 




>Асе Вауои 

X Роскег 4.1 ' 




4 



Компания Асе Вауои 
представила шикарное 
кресло для любителей 
виртуальных развлечений. От 
обычных изделий подобного 
рода X Роскег отличает мощная 
звуковая система формата 4.1, 
интегрированная таким обра- 
зом, что пользователь с легко- 
стью может ориентироваться 
внутри игрового пространства 
по звукам, а это немаловажно 
в сетевых баталиях. 



Веікіп 

Роск51"аг 



Как впятером одно- 
временно послу- 
шать музыку с од- 
ного МРЗ-плеера? Дома 
для этого есть колонки, а 
в пути только и остается, 
что выдергивать друг у дру- 
га наушники. Эта пробле- 
ма актуальна лишь до вес- 
ны - в марте 2008 года 
наступит время РоскЗІаг. 
Именно тогда можно бу- 
дет за $20 приобрести это 
простое, но эффективное 
устройство, позволяющее 
подсоединить к одному 
плееру пять пар наушни- 
ков. Ну а с двумя плеера- 
ми вы испытаете себя в 
роли диджея. 




Арріе 

МасВоок Аіг 



Ежегодно на выставке 
Масѵѵогіс! Стив 
Джобе умудряется 
шокировать посетителей 
какой-нибудь технологич- 
ной новинкой. В этом году 
глава Арріе достал из кон- 
верта... ноутбук! Да, тот 
самый МасВоок Аіг - ши- 
карный алюминиевый 
лэптоп толщиной всего 
19 мм (при массе 1,36 кг), 
слухи о котором в послед- 
нее время будоражили 
Сеть. Аппарат 



оснащается 13,3-дюймо- 
вым дисплеем (разреше- 
ние 1280x800) со свето- 
диодной подсветкой, про- 
цессором Іпіеі Соге 2 Оио 
(1,6 ГГц), 2 ГБ РАМ, вин- 
честером емкостью 80 ГБ, 
а также модулями ѴѴі-Рі 
(802, 11п) и Віиеіооіп 
2.1+ЕОР. Ноутбук питается 
от мощного аккумулятора, 
обеспечивающего пять 
часов автономной работы. 
Оптического привода нет, 
хотя за $99 предлагается 
компактный внешний 
дисковод 5ирегс!гіѵе. Цена 
в $1799 для продукта 
такого класса смотрится 
вполне демократично. 
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»> Шукайте в мѳрежі магазинів «КПІ-сервіс» С 



на базі процесора 
ІпіеГ Соге" 2 Оио Е6750 

о/ * 




АКЦІЯ ІПротягом лютого - знижка 5% 




На баэі процесора Соге 2 Оио Е2180 1.8 
Материнська плата Аз из ІР35 Р5К ЗЕ 
Пам ять РОКІІ2х1024МВ 
Відео 512 МВ РСІ-Е КайеОп НР2600 Рго 
Вінчестер ЗАТА250СВ 
Оптичний пристрій ОѴЭ+-КѴѴ 
Кардрідер АН іп 1 
Корпус Сгапй 
Блок живлення Огеаі ѴѴаІІ Нореіу 400ѴѴ 
*при наявності військового квитка 

з відміткою про проходження служби в лавах Радянськоі арми. 





Согег2 

Оио 



^ Новости 



> ЗапйІЗк Ѵісіео Нй 




В рамках СЕ5 2008 
компания ЗагЮізк 
представила новую 
линейку карт флэш-памя- 
ти Ѵіс!ео НЮ, в которую 
входят высокопроизводи- 
тельные варианты ЗОНС 
и Метогу Зііск емкостью 
4 и 8 ГБ. Основная об- 
ласть их применения - 
устройства для работы с 
цифровым видеоконтен- 
том НЮ-формата. Цена от 
$80 до 150. 



Сіпета 



2Сіпета состоит 
лишь из 4 компо- 
нентов, зато ка- 
ких! Крупный сабвуфер 
с тремя усилителями, 
пара двухполосных са- 
теллитов и полноценный 
пульт ДУ для ѴѴІПСІ0ѴѴ5 
Мес!іа Сепіег. Общая 
мощность этой стильной 



звуковой системы - 
180 Вт РМЗ, а за эффект 
объемного звучания 
ответственна технология 
ЗРЗ ТгиЗиггоипс! НЮ. К 
ПК устройство подклю- 
чается посредством ІІЗВ 
или кабеля мини-джек 
3,5 мм. Цена не малень- 
кая - €300. 




зм 



Рго]ес1"ог 



Инженеры ЗМ приложили 
много усилий, разраба- 
тывая один из самых 
технологичных микропроекто- 
ров современности, который 
при невероятно малых разме- 
рах (толщина менее 2,5 см) 
способен выводить картинку 
диагональю 40 дюймов. Кар- 
тинка проецируется в разре- 
шении 640x480 на расстоя- 
нии 1 м от проектора. В уст- 
ройстве применен блок 
формирования изображений 
ЮОЗ совместно с оптической 
технологией собственной раз- 
работки ЗМ. 



Кор 



отко 



Утворждон стандарт 

ШІГ9І955Н0 1.0 

Прошло чуть больше 
года с момента анонса 
стандарта беспровод- 
ной передачи видео- 
контента высокого раз- 
решения ѴѴігеІеззНЮ 
(ѴѴіНЮ), и вот представ- 
лена его спецификация 
версии 1.0. Еще столь- 
ко же придется ждать 
появления первых 
ѴѴіНЮ-совместимых 
устройств, а пока рас- 
смотрим, на что же 
способна данная техно- 
логия. Максимальная 
скорость передачи дан- 
ных, обеспечиваемая 
ей, составляет 20 Гбит/с, 
но это теоретический 
показатель, который, 
кстати, в два раза вы- 
ше такового для НЮМІ 
1.3. Практически же 
более чем на 5 Гбит/с 
пока рассчитывать не 
стоит, но и этого вполне 
достаточно. Трансляция 
будет вестись на часто- 
те 60 ГГц - при этом 
расстояние между пе- 
редатчиком и приемни- 
ком, расположенным в 
пределах прямой види- 
мости, не должно пре- 
вышать 10 метров. 
Основной конкурент 
данной технологии - 
ѴѴігеІезз ІІЗВ. 



ЛозЫЬа 

РоіЧеде М700 




Обновление по 
пулярного план- 
шетного ПК 
Тозпіоа РоПе^е М400 
нельзя назвать знако- 
вым, но оно явно при- 
дется по вкусу пользова- 
телям, для которых мо- 
бильность превыше 
всего. Аппарат защи- 
щен как физически 
(ударостойкий корпус, 
водонепроницаемая 
клавиатура, дополни- 
тельная защита винчес- 
тера), так и программно 
(биометрический сенсор 
отпечатков пальцев). 
12,1-дюймовый сенсор- 
ный ЖК-дисплей с раз- 
решением 1280x800 



имеет светодиодную 
подсветку, что положи- 
тельно сказывается на 
качестве картинки. Под 
стать и аппаратная на- 
чинка: процессор Соге 
2 Оио Т7500, 1 или 2 ГБ 
РАМ, 160 ГБ НЮО, мо- 
дуль ѴѴі-Рі 802.11 п, 
веб-камера 1,3 Мп, 
аккумулятор емкостью 
4700 мА»ч (обеспечи- 
вает 4 часа автономной 
работы). Стоимость 
наиболее продвинутой 
модели - $1800. 



Затзипд 

01 ІШга Ргетіит 
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Наконец-то пробил час, 
когда ІІМРС может 
похвастаться достой- 
ным временем автономной 
работы. А произошло это 
благодаря корейскому про- 
изводителю, представивше- 
му свое очередное детище - 
новый ультрамобильный ПК 
второго поколения. По 
сравнению с предшествен- 
ником в модели (31 ІІІіга 
Ргетіит изменился лишь 
процессор (ІпіеІ Соге Зоіо 
111500 ІІІ.Ѵ 1,33 ГГц), чего 
оказалось вполне достаточно 
не только для значительного 
повышения производитель- 
ности, но и для практически 
двукратного увеличения 
времени работы от аккуму- 
лятора, которое теперь со- 
ставляет 7,5 ч. Жаль, что 
цена устройства все так же 
велика - $1399. 



тгапзсепв 

Ехсеегііпд Уоиг ЕхресШіопв 




узика. Просто та якісно 




АиіНогігесІ ОІ5ІгіЬиіог5 



Т.5ОПІС840 



АЛрЗ лпеѵр { 206 / 40В I 




Зручне у користуванні колесо прокрутки 



ТеегігюРагк 



Юг- Контракт 



(044) 45544-11 (044) 594-15-15 

ѵуѵгог.азЬіз.ия ѵѵѵѵѵѵ,1есНгіорагкл 



{044)247-67^2 
лѵлѵ.уидсопгтасі.согп . иа 



ѵѵѵѵѵѵЛгапзсѳпсІиза.сот 





для подписчиков ДПК 




Продставля9т 

П0б9ДиТ9Л9й . 




Александр Птица 

» Читатели нашего 
журнала уже при- 
выкли к тому, что, кро- 
ме интересной и по- 
лезной информации, 
каковую они черпают 
с его страниц и с сай- 
та сірк.сот.иа, их не- 
редко ожидают при- 
ятные сюрпризы в ви- 
де всевозможных 
акций, в рамках кото- 
рых у каждого участ- 
ника появляется ре- 
альный шанс стать 
обладателем совре- 
менных высокотехно- 
логичных устройств. 
В декабрьском номе- 
ре мы поздравляли 
счастливчиков, полу- 
чивших мощные ком- 
пьютеры, а сегодня 
пришла пора подвес- 
ти итоги акции для 
подписчиков, прово- 
дившейся в партнерс- 
тве с одним из лиде- 
ров рынка - компани- 
ей А51І5. 




Каждый год мы проводим специальные 
акции, к участию в которых допускаются 
только те, кто подписался на журнал. Тра- 
диционно партнерами редакции в таких 
мероприятиях выступают ведущие компании, ра- 
ботающие в сфере информационных технологий. 
Они предоставляют для поощрения подписчиков 
современнейшие устройства. На этот раз спонсо- 
ром акции выступила известнейшая во всем мире 
и очень уважаемая нашими читателями компания 
А51І5 в лице ее украинского представительства. 

Для того чтобы стать победителем, не требова- 
лось ничего сверхъестественного - просто не 
полениться прислать в наш адрес квитанцию о 
подписке, а потом ждать результатов, надеясь на 
удачу. Тех, кому эта госпожа удача улыбнулась, мы 
обычно приглашаем к себе в офис, фиксируем 




Материнская плата А51І5 Р5К Ргетіит/ѴѴіРі-АР 

Данная материнская плата от А51І5 на базе чипсета 
Іпіеі Р35 станет платформой для апгрейда компью- 
терной системы Ростислава Богдановича Сосновс- 
кого из Львова. 

Редактор «Домашнего ПК» Александр Птица вру- 
чил плату коллеге Ростислава Ольге. 




Видеокарта А51І5 ЕМ8600СТ5ТОР 

Еще одна видеокарта, на сей раз на чипсете от ІМѴЮІА - СеРогсе 
8600 СТ5 уехала в город Ровеньки Луганской области. Уверены, 
что ее обладателю Юрию Алексеенко, она принесет немало 
радости. 



Универсальная компактная беспроводная 
точка доступа А51І5 ѴѴІ_330-дЕ 

Теперь домашним ѴѴі-Рі обзавелся житель пос. Старые 
Петровцы Вышгородского района Киевской области Вя- 
чеслав Николаевич Мельник. Кстати, он сообщил, что чита- 
ет наш журнал очень давно, с начала 1 999 г. 
Устройство Вячеславу вручила директор по рекламе груп- 
пы журналов ДПК, Сатеріау, ѴѴпаІ: Ні-Рі? Ольга Вакулюк. 
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Видеокарта А5Ы5 ЕАН2600РКО/НТОР/256М/А 

Этот графический адаптер на базе Васіеоп НЮ 2600 РРО отныне будет 
установлен в домашний компьютер Игоря Владимировича Павлова из 
г. Энергодара Запорожской области. 

Ольга Вакулюк, новенькая видеокарта от А51І5 и товарищ Игоря Сергей. 



торжественный процесс вручения на фо- 
токамеры и публикуем отчеты на страни- 
цах журнала. 

На сей раз случилось так, что большинс- 
тво призеров прислали на церемонию своих 
полномочных представителей, потому как 
сами по тем или иным причинам не смогли 
приехать (как вы дальше убедитесь, везунчи- 



ки есть среди подписчиков из разных регио- 
нов нашей страны, причем в списке факти- 
чески не оказалось ни одного киевлянина). 

В заключение напоминаем, что разно- 
образные акции наша редакция проводит 
регулярно. Участвуйте в них, и, кто знает, 
может, в следующий раз в подобном ре- 
портаже появится и ваша фотография. 





Ноутбук А5Ы5ѴѴ75 

Легкий и тонкий портативный компьютер А51І5 ѴѴ75 с диаго- 
налью экрана 1 3,3 дюйма и массой чуть меньше 2 кг сделает 
Владимира Митрофановича Узкого из г. Павлограда Днепро- 
петровской области настоящим мобильным пользователем 
современной цифровой техники. 

Заместитель главного редактора «Домашнего ПК» Максим 
Капинус передал ноутбук сестре Владимира Ольге. 



Монитор А5Ы5ѴѴѴ1915 

Широкоформатный монитор с диагональю 1 9 дюймов и встроенной 
акустикой войдет в состав домашней компьютерной системы Миха- 
ила Васильевича Похваленного из г. Манченки Харьковской области 
Его вручила отцу победителя Василию Михайловичу менеджер по 
рекламе Юлия Литвинова. 




Материнская плата А51І5 ВІІІ2 Ехттете 

Один из топовых продуктов с брендом А51І5 на рынке системных плат. Полага- 
ем, что Андрей Владимирович Луговской из г. Ильичевска Одесской области 
по достоинству оценит не только свое новое железо, но и полную версию 
игры 5.Т.А.І_.К.Е.К., входящую в комплект. 

Из рук сотрудника украинского представительства А51І5 Богдана Вакулюка 
плату получила коллега Андрея по работе Валерия. 
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Наша команда 



Р] Наши правила 



Олег Голубович 

Продукт месяца 
МШСеРогсе 8800 СТ5 512МВ 
Еще один очень удачный продукт 
на базе графического чипа 692 



Сергей Светличный Ц 
Продукт месяца 

Сгеаііѵе 5В Х-Рі ХігетеСатег 
Может быть, это и самовнушение, 
но музыка на Х-Рі, как мне кажется, 
звучит лучше, чем на Аиоііду 



О Олег Данилов 
Продукт месяца 

Арріе МасВоокАіг 
Умеет все-таки Арріе удивлять, 
представляя, казалось бы, 
давно знакомые продукты 
в совершенно новом свете 




***** 

Один из лучших продуктов в своей 
категории, лучшее качество по всем 
ключевым параметрам, отличная 
покупка. 

***** 

Достойный внимания продукт, 
хорошо справляющийся со своими 
функциями, возможный кандидат 
на покупку. 



***** 

Средний продукт по ключевым 
параметрам, со своими функциями 
справляется, но ничего выдающегося 
не демонстрирует. 

***** 

Продукт, не удовлетворяющий нас 
своим качеством и/или другими 
параметрами. 

***** 

Без комментариев. 



Продукты тестируются в своих категори- 
ях и ценовых диапазонах. Количество 
звезд присуждается с учетом парамет- 
ров цена/качество, цена/производи- 
тельность или цена/функциональность. 
Рейтинг может пересматриваться - как 
снижаться при тестировании с новыми 
конкурентами, так и повышаться при 
переходе продукта в более низкую це- 
новую категорию. 



1. Мы оцениваем реальные 
устройства 

Мы тестируем только те про- 
дукты, которые можно купить 
в Украине. 

2. Мы всегда говорим то, что 
думаем 

Производители оборудования 
не могут повлиять на наше 
мнение о продукте. Мы про- 
тестировали тысячи различ- 
ных устройств, поэтому в со- 
стоянии объективно оценить 
их достоинства и недостатки. 

3. Мы знаем, как нужно тестировать 

Мы применяем методики 
тестирования, наработанные 
специалистами издательского 
дома ІТС РиЫі$піпд, которые 
наиболее полно отражают 
модели использования обору- 
дования в домашних условиях. 

4. Мы пишем только о продуктах, 
заслуживающих внимания 

Мы отбираем для обзоров 
только лучшие устройства, 
поэтому большинство про- 
дуктов на страницах ДПК 
имеет высокие рейтинги. 

5. Мы слушаем вас 

Если вы являетесь владельцем 
устройства, описанного на 
страницах ДПК, поделитесь 
своим мнением с другими на 
страницах сірк.сот.иа. 



«Выбор редакции: 
лучшая покупка» 

Победитель Супертеста - 

лучший продукт в своей 
ценовой категории по 
параметру цена/качество 
или цена/производитель- 
ность. Знак может получить 
только продукт, имеющий 
рейтинг 5 звезд. 

«Выбор редакции: 
лучшее качестВо» 

Победитель Супертеста - 

лучший продукт в своей 
категории по параметру 
качество, производитель- 
ность или функциональ- 
ность (соответствие потреб- 
ностям целевой группы 
покупателей) без учета 
ценового фактора. Знак 
может получить только 
продукт, имеющий рейтинг 
5 звезд. 

л 




ПК 



э ЛУЧШЕЕ 
НПЧЕСТВО 
★★*★★ 
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на первый взгляд 




ІГюгтѳІйНд 



І.АМВОХ 



Корпус 



Продукт предоставлен 

ІІЧіпк, ѵѵѵѵѵѵ.Міпк.сот.иа 

Формат устанавливаемой 
материнской платы 

тАТХ 

Интерфейсные разъемы 

2хЦ$В у ІЕЕЕ1394 у Аи(ііо у Міс 

Количество отсеков 

1x7" (внешний, можно 
переделать под 5,25"); 1x5,25" 
(внешний); 3x3,5" (два 
внутренних, один внешний) 

Предустановленные 
вентиляторы 

92 мм с синей подсветкой 
(на передней панели), 
2x60 мм (на задней) 

Габариты и масса 

300x430x280 мм, 7,5 кг 



***** 

ЗА 

Качественное шасси; 
алюминиевая передняя 
панель; возможность 
установить полноформат- 
ные платы расширения; 
стильный внешний вид; 
ручка для переноски 

ПРОТИВ 

Относительно большой вес 



Компания ТпегтаНаке постоянно расширяет 
ассортимент корпусов собственного 
производства: не так давно была представлена 
неординарная модель Ц^ВОХ. Весьма 
компактный продукт ориентирован в первую 
очередь на любителей небольших стильных ПК. 
Благодаря ручке для переноски компьютер 
можно взять с собой на очередную ІТ-вечеринку 
(о чем и говорит его название). Транспортировать 
подобный корпус гораздо проще, чем привычные 
класса Міс!с!Іе/РиІІ Тоѵѵег. 

Рассматриваемый продукт имеет качест- 
венный стальной каркас, а его передняя па- 
нель изготовлена из алюминия. Шасси для 
установки материнской платы полностью вы- 
двигается из корпуса - очень удобно при сбор- 
ке. В специальный отсек можно поместить 
семидюймовый монитор (приобретается отде- 
льно), максимально приблизив характеристи- 
ки собственного ПК к таковым у лучших муль- 
тимедийных НТРС. 

І.АМВОХ отличается продуманной внутрен- 
ней конструкцией: несмотря на скромные 
размеры, он рассчитан на установку стандарт- 
ного (или даже удлиненного) блока питания и 
полнопрофильных плат расширения - можно 
не опасаться за совместимость устройства и 
топовой видеокарты с габаритной СО. 

В целом корпус создает очень хорошее 
впечатление и способен удовлетворить запро- 
сы большинства требовательных пользовате- 
лей. При желании ручку для транспортировки 
можно снять, освободив тем самым дополни- 
тельное место для монитора или одного из 
компонентов домашнего кинотеатра. 

Отметим, что в ассортименте ТпегтаНаке 
есть модели ЦМВОХ І_іт.е и Ц^ВОХ НТ, отлича- 
ющиеся оформлением передней панели, на- 
личием/отсутствием окошек в боковых стен- 
ках и дополнительной комплектацией. 




ѴізВоагсІ ™ 

ТаЫеІ Мопііог (ѴА1-19В) 



РЕВОЛЮЦІЯ В СВІТІ МОНІТОРІВ 

Монітор ѴізВоагсЗ - це не тількм високоякісний широкоформатной монітор, 
ал е й абсолютно нови й підхід дороботи! Моттор Ѵг&ВоагсІ пропонуе Вам 
унікапьну мажлиаість працювати без посереди ьо на екрані, тому йога можна 
викаристовуаати на ділових зустрічах. в класі конференц-эалі при медичній 
діагностиці, в диэайнерській роботі. в проект у ванні та в будь-яких інших 
випадках, повязан их з використанням пфтативнога комп'ютеру. 

Працювати безпосередньо на екрані набагато швидше і эручніше 
Ергономнні властивості та ріэномаштне графічне програмне эабезпечення 
эяачно підѳищуютъ якість Вашоі робот и 

Офіційні дистрибутор и в УкраТні: 

К-Тгагіе - 04^5685005, 5370807 
Кота- 061-2209622 2240254 

РРЮѴГЕѴѴСКОиР 
^ѵтргаѵіеѵѵ.сот 



2/2008 Домашний ПК 19 




Мшау 

І35Р-5С 



ЁСІІГІ9Г 



$530 



Материнская плата 



Акустическая система 2.1 



Продукт предоставлен 

к\ту, ѵѵѵѵѵѵ.іеіѵѵау.сот.іѵѵ 

Чипсет 

ІпіеІ Р35 Ехрге$5 ч- ІСН9 

Слоты расширения 

2хРСІ,2хРСІ Ехрге55х16 (один 
работает только в режиме РСІ 
Ехрге$$ х4), 2хРСІ Ехрге55 х1 

Звуковой кодек 

КеаІіекАІ.С888 

Разъемы на задней панели 

2хР$/2,4хи$В,С0М, 
КМ5,е5АТА,5/Р0ІІЧшІ 
(коаксиальный), бхаисііо-іаск 



***** 

ЗА 

Продуманный дизайн РСВ; 
кнопки Роѵѵвг И /?в5вГ 
на плате; индикатор 
Р0$Т-кодов; функциональ- 
ный ВІ05; отменный 
разгонный потенциал; 
низкая стоимость 

ПРОТИВ 

Незначительные недора- 
ботки прошивки 



Материнская плата ^іѵѵау І35Р-50 на чипсете 
Іпіеі Р35 Ехргезз является одной из самых 
доступных в своем классе - ее стоимость 
лишь немного превышает $100. Однако не- 
смотря на принадлежность к бюджетному сег- 
менту, данный продукт даст фору более доро- 
гим решениям от именитых производителей, 
^іѵѵау І35Р-50 может похвастаться наличием 
индикатора Р05Т-кодов и распаянных на РСВ 
кнопок Роѵѵег и ЯезеГ. На плате установлены 
два полноформатных слота РСІ Ехргезз хіб, 
которые позволяют применять графические 
адаптеры от АТІ в режиме СгоззРіге. Северный 
и южный мосты охлаждаются небольшими 
радиаторами, соединенными между собой 
тепловой трубкой. В целом дизайн платы про- 
думан достаточно хорошо, однако при исполь- 
зовании длинных видеокарт доступ к кнопкам 
Роѵѵег и ЯезеГ будет затруднен. 

Широкие возможности ВІ05 ^іѵѵау І35Р-50 
по настройке параметров работы системы 
наверняка понравятся энтузиастам, а практи- 
ческие результаты разгона повышают цен- 
ность рассматриваемого продукта для овер- 
клокеров. В процессе испытаний на данной 
плате нам удалось покорить частоту системной 
шины 505 МГц, что является очень хорошим 
достижением. 

Из явных недостатков ^іѵѵау І35Р-50 можно 
выделить лишь незначительные недоработки 
текущей версии прошивки: при установке 
заведомо недопустимых параметров или пере- 
разгоне компонентов ПК плата не будет стар- 
товать - в таком случае поможет сброс настро- 
ек ВІ05, которые потом придется заново вы- 
ставлять вручную. Именно поэтому Мѵѵау 
І35Р-50 не всегда удобна в качестве основы 
тестового стенда, однако плата способна удов- 
летворить запросы подавляющего большинс- 
тва энтузиастов и рядовых пользователей. 



Продукт предоставлен 

«Элси-А», ѵѵѵѵѵѵ.есМіег.сот.иа 



Суммарная мощность 

140 Вт КМ5 

Сателлиты 

однополосные, мощность 
70 Вт КМ5 (2x35 Вт) 

Сабвуфер 

мощность 70 Вт КМ5 

Входы 

2.1 КСА 



***** 

ЗА 

Качественное звучание; 
дизайн; комплектация 

ПРОТИВ 

Высокая стоимость; 
недостаточная регулиров- 
ка тембра 




Среди анонсированной группы новых 
акустических систем Ео!іт"іег модель 5530 
стоит особняком, поскольку именно она 
является заменой для хорошо зареко- 
мендовавшей себя 32.1. Прекрасно 
выглядящая и укомплектованная 3530 
действительно производит впечатление 
серьезной АС еще и за счет массивного 
сабвуфера. Двухполосные сателлиты из 
ІѴЮР черного цвета украшены алюмини- 
евыми окружностями и лакированными 
крышками. Внешний пульт ДУ имеет 
всего один регулятор-кнопку и кнопки 
включения/изменения источника звука. 
Он вставляется в специальную подстав- 
ку, которая размещается на столе, а для 
более мобильного управления предус- 
мотрен небольшой беспроводной пульт. 

Звучание 5530 может вызвать неод- 
нозначную реакцию. Даже после допол- 
нительной регулировки высокочастотный 
диапазон многим покажется слабовыра- 
женным, вследствие чего общее звуча- 
ние - глуховатым. Тем не менее явного 
недостатка нет, и это лишь дело вкуса. 
Благодаря своим характеристикам 5530 
создает прекрасную атмосферу и ощу- 
щение присутствия, детальная картина 
всех инструментов дает возможность по- 
новому оценить уже знакомые компози- 
ции. Особенно приятное впечатление 
оставил сабвуфер, который в отличие от 
многих аналогов выполняет свои функ- 
ции весьма качественно и практически 
незаметно. 

Стоимость системы высока как для 
наследника 52.1, однако оправдана 
улучшенными комплектацией и качест- 
вом изготовления. Посмотрим, завоюет 
ли расположение пользователей эта АС. 
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на первый взгляд 



5ѳт5ипд 

Оідігаі РЬоІ-о 
Ргате 5РР-83Н 



Фоторамка 



Продукт предоставлен 

представительством 
компании 5ат$ипд, 
ѵѵѵѵѵѵ.$ат$цпд.иа 



***** 

ЗА 

Дизайн; возможность 
использования в качестве 
второго монитора; большое 
количество разъемов для 
различных карт памяти 

ПРОТИВ 

Высокая цена; число под- 
держиваемых форматов 
файлов 




Новая фоторамка Затзипё оставляет противо- 
речивые впечатления. 8-дюймовый экран 
поддерживает разрешение 800x600 и может 
использоваться в качестве второго монитора 
после подключения по 118В. Фотографии либо 
копируются на встроенную память объемом 
128 МБ, либо просматриваются прямо с флэш- 
ки, ЗЭ/ММС, М5, ХО, СР-карт. Съемная пово- 
ротная ножка позволяет устанавливать рамку 
как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении, однако узкие углы обзора при 
взгляде сверху и снизу ограничивают ее при- 
менение в портретном режиме. Рамку можно 
использовать в качестве часов и будильника. 
С сожалением констатируем наличие ступен- 
чатого вывода градиентных изображений, 
который, правда, виден лишь в тестовых кар- 
тинках, но все же сказывается на качестве 
фотографий. Кроме того, отметим довольно 
высокую стоимость, поддержку одного 1РО и 
отсутствие возможности проигрывать видео. 



НрОГІ/ІБІОП 



ОеРогсе 
88000Т 
Зопіс 

Видеокарта 



Продукт предоставлен 

МТІ, ѵѵѵѵѵѵ.тіі.иа 



***** 

ЗА 

Эффективная система 
охлаждения; повышенные 
номинальные частоты; реа- 
лизован интерфейс НдШ 

ПРОТИВ 

Не работает авторегулятор 
оборотов вентилятора; 
карта занимает два слота 
расширения 




Рассматриваемый адаптер имеет РСВ нерефе- 
ренсного дизайна, отличительной особеннос- 
тью которого является усиленная подсистема 
питания. Данный факт однозначно порадует 
оверклокеров, а работу за тех, кто не желает 
заниматься разгоном, выполнил производи- 
тель - номинальные частоты ХрегтЛ/ізіоп 
СеРогсе 88000Т 8опіс повышены с рекомен- 
дованных 600/1800 МГц до 650/1900 МГц. 
Отметим, что карта имеет неплохой «запас 
прочности» - тестовый экземпляр стабильно 
функционировал на 770/2140 МГц. 

Тепло от графического чипа, видеопамяти и 
силовых транзисторов отводит оригинальная 
эффективная СО: СРІІ в процессе тестирова- 
ния не нагревался выше 55-60° С. Единс- 
твенный недостаток данного решения - до- 
вольно ощутимый шумовой фон, вызванный 
неработоспособностью авторегулятора оборо- 
тов вентилятора. Надеемся, данная проблема 
вскоре будет исправлена. 



ѵѵѵѵѵѵ.ід.иа 





Сеіеюл, Сеіегоп |пус*е Р Сепігіпо, логотип 
Сеттіпо г Сете Ітекіе, логотип ад ІпиИ, 
ІгнеІ Соге, ІліеІ Іпзкіе, логотип ІпіеІ Іп$ісІе, 
ІпшІѴІіѵ, Іпіеі ѵРго, Капіит, Ііэпіит Іп$іде, 
Репйищ, РепЕіит Іпыгіе І .Хеоо,та Хеоп Іп- 
5Йе е товарными знаками, права на які 
належать корпорацГГ 1пИе1 на територіі' 
ОНА та іншихкраін. 



імты*нът 

ТА Е МАИ 



МУЛЬТИМЕДІА 




ПОЧУВАЙСЯ " 

«АДІЙНО Р; 

У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ 

Шукайте у супермаркетах електроніки 

ігрові ПКІСГ ІХіегга на базі процесора ІпгеІ*Соге ш 2 Оио Е6850 
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игровые поверхности ОРАЭ 



Шгровыо 

повдрнности ОРЙй 



Олег Данилов 



» Отрадно, что в 
Украине стали по- 
являться не только 
ІТ-товары массового 
потребления, но и 
эксклюзивные про- 
дукты. Например, 
профессиональные 
игровые поверхнос- 
ти. После теста, про- 
веденного в ДПК, № 9, 
2007, расстановка 
сил на рынке не- 
сколько изменилась. 
В частности, в прода- 
жу появились коври- 
ки от шведской ком- 
пании ОРАЭ {црад.ъе). 



Продукты предоставлены 

сайтом Сапліпд Сеаг - ддеаг.сот.иа 





Серия СТ включает моде- 
ли двух размеров - 
1_аг§е и Месііит 
(330x255 мм), разной тол- 
щины - 4 и 1,5 мм и в двух 
расцветках - черной и белой 
с абстрактными узорами. 
Покрытие - ткань с пластико- 
вым напылением на проре- 
зиненной основе. С)РА0|СТ 
по характеристикам прибли- 
жается к победителю нашего 
теста ЗІееІЗегіез 5І_. Толщина 
коврика серьезно изменяет 



эксплуатационные качества. 
Тонкие плотнее прилегают к 
столу, их поверхность совсем 
не пружинит - как у пласти- 
ковых моделей. Толстые бо- 
лее мягкие и похожи на тка- 
невые. Практичность белых 
ковриков остается под воп- 
росом - они должны доста- 
точно сильно пачкаться. 
С)РА0|СТ - отличный выбор 
для игрока, хотя тот же 
ЗІееІЗегіез 5І_ ненамного 
дороже. 






ІІС Месііит 




Модель IX самая недорогая в линей- 
ке (ЗРАО и самая простая. Назвать 
ее игровой можно только с некото- 
рой натяжкой, коврик больше подходит для 
работы или неспешных пошаговых страте- 
гии. Коэффициент трения тканевого покры- 
тия велик, хотя в целом качество продукта 
выше, чем у того же РеѵоІІес Сагперас! 
Ргесізіоп Вазіс, имеющего сходные харак- 
теристики (вариант Месііигл). Толстое про- 
резиненное основание крепко цепляется за 
стол, сама поверхность достаточно массив- 
на. Существуют модели нескольких разме- 
ров - от огромных Х-І_аг§е (500x365 мм) и 
І_аг^е (420x306 мм) до скромной ЗтаІІ 
(285x210 мм). Впечатляет весьма симпа- 
тичная подарочная упаковка поверхности. 




До Украины еще не добрались несколько интерес- 
ных продуктов (}РА0 - коврик С)РА0|ХТ-Р и наборы 
наклеек для мышек (}РА0 1 СІісІг под все модели 
игровых контроллеров от Рагег, 1_оёйесп и Місгозотт.. 



□РРй 

Цена - 185 грн 



Материал 

текстурированный пластик 
Размеры 

350x255x1,5 мм 



Поверхность среднего размера из 
текстурированного пластика ма- 
лой шероховатости. Благодаря 
капельному прорезиненному рисунку 
на основании коврик крепко держится 
на столе и совсем не проскальзывает. 
(^РАО | ЕС-Р отлично подойдет для пок- 
лонников высокой чувствительности в 
играх. Наиболее близкие по характерис- 
тикам коврики - Зіееірас! З&З и ТЫпс 
зІМасе 1030 Агспет_уре - стоят несколь- 
ко дороже. Поверхность укомплектова- 
на наклейками на ножки мыши С)|СІісІ2 
и на корпус СНЗШег. Плюс устройства - 
стильная стальная коробка для хране- 
ния и переноски. 
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***** 

ЗА 

Стильный дизайн; диа- 
гональ матрицы (13,3"); 
компактные габариты, 
небольшая масса; отлич- 
ная сумка в комплекте 

ПРОТИВ 

Зауженные курсорные 
клавиши; небольшие 
углы обзора экрана по 
вертикали 



ГП5І 



Ноутбук 




ѴР320Х 



Продукт предоставлен 

Сотра55, ѵѵѵѵѵѵ.сотра55.иа 

Процессор 

ІпТеІ Сеіегоп М 520 (1,6 ГГц) 
Чипсет 

АТІ КС410МЕ + 5В450 

Оперативная память 

1 ГБ, РРК2-667 

Экран 

13,3" (1280x800 точек), 
глянцевое покрытие 

Жесткий диск 

80 ГБ (5400 об/мин) 

Оптический привод 

РѴР±КѴѴ 

Графический адаптер 

ЦМА 

Внешние порты 

ЗхИ$В,Ехрге55Саг(і/54,Ѵ6А, 
$-Ѵісіео, КЛ1,КЯ5,$/РРІГ, 
Мпе-іп, Міс-іп, Неасі-оиг 

Кард-ридер 

5Р/ММС/М5 (Рго) 

Коммуникации 

10/100 Мбит/с ЕИіегпеІ, 
модем 56К, ѴѴі-Гі, Віиеіооіп 

Батарея 

4400мА*ч,10,8В 

Габариты и масса 

332x229,5x32,4 мм; 2,19 кг 




Ноутбук М5І ѴР320Х относится к бюджетной ли- 
нейке в ассортименте производителя. Тем не 
менее он имеет компактные габариты, неболь- 
шую массу и оборудован экраном с диагональю 
13,3", нетипичным для представителей этого 
класса. Рассматриваемый продукт оснащен ком- 
понентами, быстродействия которых хватит для 
оперативного выполнения повседневных задач. 
В качестве основы данного ПК используется на- 
бор системной логики от АТІ - АТІ РС410МЕ + 
ЗВ450. В целом платформа довольно неплохая, 
однако южный мост по современным меркам 
недостаточно производительный (правда, при 
работе за портативным компьютером вам вряд 
ли удастся это заметить). Сердцем системы явля- 
ется процессор Іпіеі Сеіегоп М 520 (1,6 ГГц, 
1МБ кэш-памяти второго уровня), объем опера- 
тивной памяти равен одному гигабайту. 

Дисплей с глянцевым покрытием. Разреша- 
ющая способность экрана равна 1280x800 
точек. Качество его цветопередачи находится 
на очень хорошем уровне, а картинка отлича- 
ется высокой четкостью и насыщенностью. 
Единственный недостаток, характерный для 
подобных матриц, - небольшие углы обзора по 
вертикали, поэтому при смене рабочего поло- 
жения дисплей ноутбука придется подстраи- 
вать под себя. 

ѴР320Х не комплектуется операционной 
системой. С одной стороны, это доставит неко- 
торые хлопоты неопытным пользователям, с 
другой - существенно снижает цену продукта и 
делает его более привлекательным для эко- 
номных потребителей. 

Из недостатков МЗІ ѴР320Х можно отметить 
зауженные курсорные клавиши, несколько 
снижающие удобство работы за ноутбуком, и 
незначительный дребезг клавиатуры при набо- 
ре текста. Впрочем, они несущественны для 
большинства пользователей, а уникальные в 
своем классе характеристики и отличная сум- 
ка, поставляемая в комплекте, - те аргументы, 
которые делают МЗІ ѴР320Х отличным выбо- 
ром для желающих приобрести недорогой и 
качественный портативный ПК. 




РЬЕОМЛХ 



а зепзіЫе Ьіі оТ 8АМ81ШС 



Обирай якість та дизайн 

І 




ѵллллл/.БатвипдрІеотах.ги 



Офіційний постачальник в Украіні: Фокстрот ІТ ш/ш.ІохІгоІ-іі.сот.иа 

Купуйте в кращих роздрібних мережах: Фокстрот Техніка для дому: 8 800 500 1 5 30 ѵѵѵѵѵѵіохігот.сот.иа; 
Нова Електроніка: 8 800 500 21 70 ш/ѵѵ.пе.сот.иа; РохМаіІ: 8 800 500 40 40 ѵѵѵѵѵѵ.^охтагт.сот.иа; 
МегаМакс: 8 044 200 00 00 ѵѵѵѵѵѵ.теда-тах.сот.иа; Домотехніка: 8 800 300 20 20 ѵѵѵѵш.сіотоіекгіпіка.иа; 
МКС: 8 800 50 20 100 шм.ткз.иа; Діавест: 8 800 302 302 шм.сііаѵѵезі.сот 



СеРогсе 8800 СТ5 512МВ 



ОѳРсга 8800 СТ5 512 ПВ 

СРІІ 002 во вгеО нрѳс9 



Олег Голубо вич 




Тоншчоскио нарантерисгини 



Видеочип 692 

Частота чипа/шейдерного 
домена/памяти 

650/1625/1940 МГц 

Объем видеопамяти 

512МБШКЗ 

Шина памяти 256 бит 

Количество 
унифицированных 
шейдерных процессоров 

128 



***** 

ЗА 

Отличная произво- 
дительность; демок- 
ратичная стоимость; 
эффективная и тихая 
система охлаждения; 
разгонный потенциал 

ПРОТИВ 

Повышенный нагрев 
СРІІ; карта занимает 
два слота расши- 
рения 



Рассматриваемый продукт, 
официально анонсирован- 
ный 11 декабря 2007 го- 
да, относится к классу 
высокопроизводительных графи- 
ческих решений. Видеокарты 
СеРогсе 8800 СТ5 512 МВ основа- 
ны на том же графическом чипе, 
что и СеРогсе 8800 ОТ, используют 
аналогичную печатную плату, но 
имеют некоторые отличия. Первое 
из них - у новинки увеличено чис- 
ло шейдерных процессоров (со 
112 до 128) и повышены тактовые 
частоты. Второе заключается в 
применении усиленной трехфазной 
подсистемы питания. Третье и са- 
мое заметное для пользователей 
отличие - установка на СеРогсе 
8800 СТ5 512 МВ двуслотового 
кулера турбинного типа, конструк- 
тивно напоминающего решения, 
применяемые в более дорогих 
моделях. 

Предварительные тесты новинки 
обнадеживают: во многих 
приложениях она достойно 
соперничает с СеРогсе 8800 СТѴ 
ШНа. К тому же СеРогсе 8800 СТ8 
512 МВ неплохо разгоняется - нам 
удалось поднять частоты тестового 
экземпляра до 820/2050/2150 МГц, 
слегка увеличив при этом скорость 



» Конфигурация тестового стенда 



Процессор 


Іпіеі Соге 2 Ех^гете 0X6850 @ 3825 МГц 


Материнская плата 


Мѵѵау І35Р-5С 


Кулер 


2аІтап СМР59700 ІЕО 


Оперативная память 


Теат ХігеетТХОО2048М1066НС5-О 


Блок питания 


Ье диіеі! Зігаідп* Роѵѵег 700 ѴѴ 



вращения вентилятора. В таком 
режиме карта демонстрирует еще 
более выдающееся быстродействие и 
вполне может стать заменой 
решениям верхней ценовой 
категории. Дополнительным 
свидетельством тому являются планы 
ІЧѴЮІА по снятию СеРогсе 8800 СТХ с 
производства уже в конце января 
2008 года. 

Отметим, что, несмотря на серь- 
езную СО, графический чип 
СеРогсе 8800 СТ5 512 МВ нагре- 
вается до 55-60 °С в режиме 
простоя и до 80-85 °С при работе 
в 30-приложениях. Подобная ситу- 
ация обусловлена особенностями 
авторегулятора оборотов вентиля- 
тора - последний постоянно вра- 
щается с минимальной скоростью. 
Пользователям, желающим улуч- 
шить тепловой режим СРІІ, доста- 
точно всего лишь задать требуемое 
количество оборотов вручную. 
Даже в самом производительном 



ЗРГПагНОб, (МаА баллы 



режиме турбина СеРогсе 8800 СТ5 
512 МВ имеет вполне приемлемый 
уровень шума, а эффективность 
охлаждения резко возрастает. 

В целом рассматриваемый про- 
дукт оказался очень удачным и на 
равных соперничает с гораздо 
более дорогими графическими 
решениями. СеРогсе 8800 СТ8 
512 МВ можно смело рекомендо- 
вать пользователям, нуждающимся 
в максимально производительной 
видеокарте за разумные деньги. 
Однако нельзя оставить без внима- 
ния и тот факт, что отставание 
СеРогсе 8800 СТ от старшей моде- 
ли составляет в среднем 10-15%, 
а разница в стоимости превышает 
$100. Поэтому экономные потре- 
бители могут обзавестись менее 
быстрыми адаптерами, дополни- 
тельно их разогнав, или же 
подождать снижения цен на 
СеРогсе 8800 СТ5 512 МВ до 
рекомендованных $299-349. 




Сгузіз 5Р йогщ 1280x102ц, высоноо начоство, надры/с 



СеРогсе 8800 Шіга 768 МБ 
(612/2160 МГц; 650/2300 МГц) 



44,99 > 
■1,5 > 
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на первый взгляд 



5ѳррІ~ііП9 

йРР-080 

Цифровая фоторамка 




ОѳСиЬѳ 

Васіеоп 
Ш2600 ХТ 

Х-ТигЬоІІ 

Видеокарта 




Продукт предоставлен 

Е1.К0 Кіеѵ, ѵѵѵѵѵѵ.еіко.кіеѵ.иа 



***** 

ЗА 

Довольно хорошее качес- 
тво изображения; высокое 
разрешение матрицы; пульт 
ДУ; цена 

ПРОТИВ 

Непритязательный дизайн 



Компания Заррпіге недавно расширила свой 
ассортимент цифровыми фоторамками. В моде- 
ли ОРР-080 используется 8-дюймовый экран 
(4:3) с разрешением 800x600 пикселов. Дисп- 
лей не идеален - все же здесь применена 
ТІ\І-матрица с характерными для нее относитель- 
но небольшими углами обзора, но в целом изоб- 
ражение весьма хорошее. В довольно широких 
пределах можно настроить яркость, контраст- 
ность, цветовую насыщенность. 

Кроме демонстрации фотографий, ОРР-080 
умеет проигрывать видео (АѴІ, ОАТ, МРЕС) и 
музыку в формате МРЗ. В комплекте поставляет- 
ся миниатюрный пульт ДУ, значительно облегчаю- 
щий навигацию по меню и управление устройс- 
твом. На задней панели размещен кардридер 
«5 в 1», а порт 115В позволяет подключить вне- 
шний накопитель. Основная претензия к дан- 
ной фоторамке - дизайн. Он простоват. Если 
вас это не смущает, ОРР-080 станет отличной 
покупкой, особенно учитывая цену устройства. 



Продукт предоставлен 

Е1.К0 Кіеѵ, ѵѵѵѵѵѵ.еіко.кіеѵ.ііа 



***** 

ЗА 

Тихая и эффективная система 
охлаждения; горячий воздух 
выдувается за пределы сис- 
темного блока; повышенные 
номинальные частоты 

ПРОТИВ 

Карта занимает два слота 
расширения 



Рассматриваемый видеоадаптер, относящийся 
к серии Х-ТигЬоІІ, имеет несколько повышен- 
ные номинальные частоты - 830/2200 МГц 
вместо рекомендованных 800/2200 МГц. 

Тепло от графического чипа и памяти карты 
отводит оригинальная двуслотовая система 
охлаждения, в конструкции которой использо- 
ваны тепловые трубки и большой вентилятор 
турбинного типа. Кулер СеСиЬе Расіеоп 
НЮ2600 ХТ 000Р4 Х-ТигЬоІІ работает очень 
тихо, при этом охлаждая СРІІ на 10-15 граду- 
сов лучше, чем штатное решение. В то же 
время энтузиасты при разгоне всегда могут 
повысить количество оборотов турбины до 
максимума - даже в этом случае шумовой 
фон видеокарты остается на приемлемом 
уровне. Отметим, что нам удалось разогнать 
тестовый экземпляр до частот 880/2440 МГц, 
и основная заслуга в подобном достижении 
наверняка принадлежит использованной сис- 
теме охлаждения. 
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корпусов высокого класса 





го 




» Собирая настольную систему, всегда хочется получить 
не только мощный и функциональный ПК, его 
внешний вид и эргономика также должны быть на 
соответствующем уровне. Ведь в процессе эксплуатации 
очень многие пользователи заглядывают внутрь не раз 
и не два с целью замены комплектующих, поддержания 
чистоты и т. п. Производители корпусов это отлично понимают 
и стараются выпускать максимально продуманные 
с конструктивной точки зрения и привлекательные с 
эстетической стороны продукты. Разработчики прибегают как 
к уже проверенным беспроигрышным вариантам, например 
съемной панели для материнской платы, возможности сборки 
без инструментов, большому числу вентиляторов, так и к 
нетрадиционному размещению компонентов для оптимизации 
тепловых потоков и улучшения шумо- и виброизоляции. 

Когда речь идет о бюджетном корпусе, то зачастую 
требования сводятся лишь к наличию коробки, в которой 
можно закрепить все комплектующие, и чтоб система при этом 
работала. К выбору же относительно дорогостоящей модели, 
как правило, подходят более основательно - важно понимать, 
за что вы платите деньги. Рассматривая 20 корпусов высокого 
класса, побывавших в нашей Тестовой лаборатории, мы не 
делали скидок на популярность брендов или стоимость, даже 
наоборот: в изделиях именитых производителей досадные 
мелочи в конструкции расценивались как довольно серьезные 
недостатки, а уж к дорогим продуктам требования были 
еще жестче. Сразу отметим, что подавляющее большинство 
высококачественных корпусов не комплектуется блоками 
тания, а значит, выбирая подобную модель, нужно сразу 
анировать затраты на покупку БП. 
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^ НардШаге 




К810 



ЗР 5у5ІЕт5 

М-51-аІ-іоп НТ-4000 




Продукт предоставлен 

Еіеіек, ѵѵѵѵѵѵ.еіеіек.сот.иа 



Продукт предоставлен 

Еіеіек, \ллллллеІет.ек.сот.иа 



Тднничдсніш нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель - пластик 

Интерфейсные разъемы 

2хЦ5В у Цпе-оиі, Міс 

Отсеки 

5x3,5" (внутренние), 
1x3,5" (внешние), 5x5,25" 

Охлаждение 

2x120 мм, отверстия 
на боковой стенке 

Габариты, ШхВхГ 

205x535x545 

Масса, кг 

12 



***** 

ЗА 

Хорошие конструк- 
ция и обработка шас- 
си; система монито- 
ринга температуры и 
скорости вращения 
вентиляторов 

ПРОТИВ 

Хлипкий пластик 
заглушек 5,25-дюй- 
мовых отсеков 



Формфактор Ві^Тоѵѵег определил нема- 
лые габариты модели. ЗР Зузіетз 
Р810 имеет весьма качественное 
стальное шасси с хорошей обработкой. Ни 
одного острого края, угрожающего сборщику 
порезом, мы не нашли. Корпус выполнен в 
довольно консервативном стиле: он полно- 
стью черный и своими прямыми линиями 
навевает мысли о массивности и крепости. 
На лицевой панели находится небольшой жид- 
кокристаллический экран, на который выво- 
дятся показатели скорости вращения вентиля- 
торов и температуры. При этом устройство 
позволяет управлять одним каналом вентиля- 
торов и замерять температуру в произволь- 
ном месте корпуса с помощью термопары. 
Впечатление несколько портит слишком хлип- 
кий пластик заглушек на отсеках для устройств 
5,25": они очень легко вдавливаются внутрь, 
буквально от легкого прикосновения. 

Приятно удивила конструкция шасси: воз- 
можность вынуть панель для установки мате- 
ринской платы очень редко предоставляется 
разработчиками корпусов такого класса. Сто- 
ит отметить и массивное ребро жесткости под 
отсеком БП: учитывая вес новомодных блоков 
питания мощностью 1 кВт и выше, оно будет 
совсем не лишним. К сожалению, конструкто- 
ры ЗР Зузіетз не смогли обеспечить полно- 
стью безотверточную сборку: винчестеры и 
5,25-дюймовые устройства легко устанавли- 
ваются с помощью специальных скоб и заще- 
лок, а вот заглушки для карт расширения при- 
дется выкручивать отверткой. В целом, если 
не учитывать указанные огрехи, Р810 - не- 
плохой выбор для тех, кому нужен большой 
просторный корпус за умеренные деньги. 



Тоншчоснио нарантористики 



Материал 

шасси и внешние 

стенки - сталь, 

лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, 
Міс, кард-ридер 

Отсеки 

4x3,5" (внутренние), 2x5,25" 

Охлаждение 

1x120 мм, 1x140 мм, 
отверстие на боковой 
стенке + воздуховод 

Габариты, ШхВхГ 

205x447x450 

Масса, кг 

9 



***** 

ЗА 

Стильный дизайн; 
хорошее качество 
исполнения; функ- 
циональная панель; 
пульт ДУ в комплекте 

ПРОТИВ 

Полностью отвер- 
точная сборка; нет 
отсеков для 3,5-дюй- 
мовых устройств 



Данная модель предназначена в первую 
очередь для построения мультимедий- 
ного центра. Вместе с корпусом постав- 
ляется отличный пульт ДУ, позволяющий за- 
пускать программы, управлять курсором мыши 
и набирать текст на виртуальной клавиатуре 
с помощью специального ПО. Кроме того, на 
передней панели находится ІЛЮ-дисплей, на 
который выводятся показания тахометра 
вентиляторов, термодатчика, график загруз- 
ки процессора, название активной програм- 
мы и даже эквалайзер! Сама лицевая 
панель выполнена из анодированного 
алюминия и выглядит очень эффектно, к 
тому же в комплекте имеется специальная 
металлическая пластина, которую можно 
наклеить на оптический привод, чтобы он не 
портил внешний вид корпуса. 

Под откидывающейся крышечкой скрыва- 
ются традиционные аудиопорты и ІІЗВ плюс 
мультиформатный кард-ридер - полезное 
дополнение в свете того, что отсеки под 
3,5-дюймовые устройства не предусмотрены 
вообще. Внутри корпуса также все очень 
неплохо: боковая стенка корзины винчесте- 
ров сделана из алюминия и выполняет роль 
дополнительного радиатора, к тому же корзи- 
на продувается 120-миллиметровым вентиля- 
тором. В корпусе можно разместить лишь два 
оптических привода или других 5,25-дюймо- 
вых устройства, однако в большинстве случа- 
ев этого вполне достаточно. 

Модель получилась весьма элегантной, 
выполнена на очень высоком уровне, и 
единственный весьма условный недостаток 
заключается в том, что для установки всех 
устройств понадобится отвертка. 
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20 корпусов высокого класса 




РдгоСооІ 

АегоЕпдіпе _1г.-ВК 





Продукт предоставлен 

Еіеіек, ѵѵѵѵѵѵ.еіеіек.сот.иа 



ОогоСооІ 

ЕхігетеЕпдіпе ЗТ 



Продукт предоставлен 

Еіеіек, \лллллле1ет.ек.сот.иа 



Тднничдсніш наракгерисшни 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель - пластик 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, Ыпе-оиі, Міс 

Дополнительные 
возможности 

регулятор громкости 
Отсеки 

5x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

2x120 мм, 1x80 мм, 
отверстие на задней стенке 

Габариты, ШхВхГ 

200x430x440 

Масса, кг 

н/д 



*** 



ЗА 

«Авиационный» ди- 
зайн; конструкция 
шасси 

ПРОТИВ 

Качество пластика 
дверки; особен- 
ность подключения 
РігеѴѴіге; неполная 
комплектация венти- 
ляторами 



К сожалению, «авиационный» дизайн 
этого корпуса не подразумевает ника- 
ких аэрокосмических новшеств или 
изысков в конструкции шасси. В первую оче- 
редь взгляд привлекает размещенный на 
передней панели 120-миллиметровый венти- 
лятор с очень частыми лопастями, который 
имитирует турбину двигателя самолета. 
Подобная конфигурация крыльчатки 
способствует хорошему воздухопотоку при 
низких оборотах. Кроме того, с внутренней 
стороны корпуса сразу за этим вентилятором 
установлен еще один 120-миллиметровый 
обычный, что нас несколько удивило. 
А вот на задней стенке вентиляторов нет: 
там всего лишь решетка с крепежными 
местами под один 120-миллиметровый или 
два 80-миллиметровых. Температурный 
режим в районе процессорного разъема 
немного улучшает светящийся вентилятор 
диаметром 80 мм, который закреплен на 
прозрачной боковой стенке. 

Из плюсов корпуса стоит отметить ребро 
жесткости под отсеком для БП, неплохую обра- 
ботку стали шасси и возможность организо- 
вать мощную вентиляцию (правда, уже сила- 
ми покупателя). Минусы продукта - необходи- 
мость в отвертке при сборке, хлипкий пластик 
дверки на лицевой панели и архаичный спо- 
соб подключения порта РігеѴѴіге на лицевой 
панели (с помощью обычного удлинителя, 
включаемого в разъем на задней панели ма- 
теринской платы). Пожалуй, за $85 есть и 
более удачные варианты покупки. Впрочем, 
для тех, кому небезразлична авиационная 
тематика, АегоЕп^іпе .Іг.-ВК может создать 
необходимую атмосферу. 



Тоншчоснио нарантористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель - пластик + 
алюминий 

Интерфейсные разъемы 

2хЦ$В, РігеѴѴіге, Ше-Оит, Міс 

Отсеки 

6x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

1x120 мм, 1x240 мм 

Габариты, ШхВхГ 

200x430x440 

Масса, кг 

н/д 



***** 

ЗА 

Привлекательный 
дизайн; эффективная 
система охлаждения; 
интегрированный 
регулятор оборотов 
вентиляторов 

ПРОТИВ 

Полностью отверточ- 
ная сборка 



ЕхІгетеЕпёіпе ЗТ основан на том же 
шасси, что и АегоЕп§іпе .Іг., а потому 
для сборки системы здесь также пона- 
добится отвертка. Тем не менее данный 
корпус лишен практически всех недостат- 
ков младшей модели в плане материалов и 
дизайна лицевой панели. Теперь она вы- 
полнена из более качественной пластмассы 
и защищена откидывающимися 
алюминиевыми дверками. Спереди 
производитель дополнительно установил 
простой, но довольно полезный аналоговый 
трехканальный регулятор оборотов 
вентиляторов. Рекомендуем первым делом 
«утихомирить турбину» на передней стенке, 
благо закрепленного на боковой дверке 
240-миллиметрового «монстра» с лихвой 
хватит для обдува всего корпуса. Чтобы еще 
улучшить охлаждение, сбалансировав 
воздушные потоки, на заднюю стенку 
дополнительно можно установить два 80- 
миллиметровых вентилятора или один 
большего диаметра - 120 мм. 

Конструкция шасси довольно проста, здесь 
нет каких-то технологических изысков. Качест- 
во обработки не вызывает нареканий, однако 
не хватает дополнительного ребра жесткости, 
которое было у АегоЕп^іпе .Іг. 

Вместо неудобного интерфейсного «хвоста» 
для ІЕЕЕ 1394 здесь привычная колодка для 
подключения к соответствующему внутренне- 
му разъему материнской платы. В итоге кор- 
пус выглядит добротной «работой над ошибка- 
ми» и вполне пригоден для покупки, если вам 
нравится дизайн. Правда, не стоит забывать, 
что дополнительно понадобится обзавестись 
блоком питания. 
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РдгоСооІ 

і-Сигѵе+ 




Продукт предоставлен 

Еіеіек, ѵѵѵѵѵѵ.еіеіек.сот.иа 



Тонничосшо нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 

стенки - сталь, 

лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

4x3,5" (внутренние), 
1x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

2x120 мм, 2 посадочных места 
для 120 мм на боковой стенке 

Габариты, ШхВхГ 

200x440x430 

Масса, кг 

н/д 



***** 

ЗА 

Стильный внешний 
вид; удобная сборка; 
встроенная система 
мониторинга; 
сенсорные кнопки; 
невысокая цена 

ПРОТИВ 

Небольшая толщина 
шасси 



Новая модель в линейке АегоСооІ нас 
приятно удивила. Она стоит столько 
же, сколько ЕхІгетеЕпёіпе ЗТ, и при 
этом намного более удобна в сборке и 
выглядит элегантнее. Прежде всего про- 
изводители отказались от спорного «авиа- 
ционного» дизайна, разработав довольно 
красивую скромную алюминиевую па- 
нель с мягким изгибом (сигѵе в переводе 
с английского означает «изгиб»). Кроме 
того, применено весьма интересное ре- 
шение: кнопки Роѵѵег и КезеГ сенсорные 
и снабжены дополнительной кнопкой бло- 
кировки от случайного нажатия. Над ними 
можно увидеть цветной 1_СО-монитор, 
который благодаря специальному ПО поз- 
воляет отображать и автоматически регу- 
лировать скорости вращения трех венти- 
ляторов в зависимости от показаний тер- 
модатчиков. 

Корпус радует хорошей обработкой 
кромок (изготовлен он из стали толщиной 
0,6 мм), повернутой на 90 градусов кор- 
зиной для жестких дисков и возможнос- 
тью установки всех накопителей без ис- 
пользования отвертки. К сожалению, для 
монтажа материнской платы и карт рас- 
ширения инструменты таки понадобятся. 
За охлаждение корпуса отвечают два вен- 
тилятора типоразмера 120 мм, а при не- 
обходимости на боковой стенке можно 
закрепить еще два таких же. Подводя 
черту, отметим данную модель как очень 
удачную, стильную и достаточно удобную 
для сборки. Она, несомненно, заслужива- 
ет знака «Выбор редакции: лучшая 
покупка». 



Ргсйс Сооііпд 

ЗіІеп1"іит Т2 Рго 



Продукт предоставлен 

Еіеіек, \лллллле1ет.ек.сот.иа 



Тоншчоснио нарантористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель- пластик 

Интерфейсные разъемы 

2ХІЩ І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

2x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 3x5,25" 

Охлаждение 

2x80 мм, 120 мм (на БП) 

Габариты, ШхВхГ 

230x435x456 

Масса, кг 

9,6 



**** 

ЗА 

Улучшенная шумо- 
изоляция; безотвер- 
точная сборка 

ПРОТИВ 

Не подойдет для мак- 
симально производи- 
тельных ПК 



Компания Агсііс Сооііп^ в первую оче- 
редь известна своими решениями для 
эффективного и тихого охлаждения 
компонентов ПК, и при разработке их дебют- 
ных корпусов серии Зііепііит именно этим 
моментам было уделено основное внима- 
ние. Стабильную работу системы в Зііепііит 
Т2 Рго обеспечит блок питания мощностью 
500 Вт, а охлаждение - фирменные вентиля- 
торы с мягкой подвеской и продуманная 
схема движения воздушных потоков с помо- 
щью двух воздуховодов. Один из них удаляет 
нагретый воздух только в районе задней па- 
нели материнской платы, второй помогает 
охладить зону процессора. На задней стенке 
установлены два 80-миллиметровых вентиля- 
тора, скорость вращения которых зависит от 
температуры внутри Зііепііит Т2 Рго, а 
единственный 120-миллиметровый продува- 
ет воздух через БП, закрепленный в перед- 
ней части корпуса. 

К качеству шасси вопросов нет, сталь тол- 
щиной 0,8 мм гарантирует необходимую про- 
чность конструкции. Внутрь Зііепііит Т2 Рго 
можно установить всего два винчестера, зато 
они будут изолированы от металлических час- 
тей корпуса прокладками из пенистой резины, 
что устранит шумы от вибрации, а прикручи- 
ваемый к ним алюминиевый радиатор обес- 
печит должный температурный режим. Для 
монтажа не потребуются инструменты, и это 
порадовало, а цена $130 вполне адекватна 
довольно высокому качеству, неплохому ди- 
зайну и наличию БП. Вероятно, в Зііепііит 
Т2 Рго не поместятся самые мощные комп- 
лектующие, однако тихий и производительный 
компьютер собрать можно. 
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20 корпусов высокого класса 




С№Гйс 

Аедіз 



Мезгі ОН-03В-5І. 



Продукт предоставлен 

СотраББ, ѵѵѵѵѵѵ.сотра55.иа 



Продукт предоставлен 

СотраББ, ѵѵѵѵ\ллсотра55.иа 



Тднничдсніш нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель -сталь 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, Ыпе-оиі, Міс 

Отсеки 

6x3,5" (внутренние), 
1x3,5" (внешний), 3x5,25" 

Охлаждение 

2x120 мм, 2x92 мм 

Габариты, ШхВхГ 

205x442x540 

Масса, кг 

12 



***** 

ЗА 

Хорошее качество 
материалов; добро- 
тное шасси; безот- 
верточная сборка; 
разумная цена 

ПРОТИВ 

Нет предустановлен- 
ных вентиляторов 



Корпус от известного тайваньского про- 
изводителя радует нас возможностью 
безотверточной сборки, продуманным 
расположением мест для установки вентиля- 
торов и хорошим качеством материалов. 
Шасси изготовлено из стали толщиной 
0,8 мм, все края, как и подобает продукту 
от СпіеТСес, закруглены для безопасности 
покупателя. Строгая стильная лицевая па- 
нель-дверца скрывает три отсека для опти- 
ческих приводов и других 5,25-дюймовых 
устройств и один отсек для кард-ридера или 
дисковода 3,5". 

Корзина на шесть винчестеров для 
удобства развернута на 90 градусов, кро- 
ме того, в ней можно разместить два 
92-миллиметровых вентилятора. Карты 
расширения не придется прикручивать к 
корпусу - вместо этого их нужно просто 
зажать специальной планкой. Отвертка 
понадобится только для крепления мате- 
ринской платы и фиксации вентиляторов в 
рамке для отсека с жесткими дисками. 
Радует и возможность установки 120-мил- 
лиметрового вентилятора в специальную 
рамку на верхней стенке - многие произ- 
водители почему-то избегают делать там 
отверстие, надеясь, что теплый воздух бу- 
дет успешно удаляться вентилятором в БП. 
Однако физику не обманешь, и обычно в 
районе блока питания и оптических приво- 
дов застаивается теплый воздух. В случае 
с Спіет"т_ес Ае^із такого не произойдет. 
Единственным недостатком корпуса явля- 
ется отсутствие БП и предустановленных 
вентиляторов, но с учетом качества шасси 
при его цене это, скорее, придирки. 



Тднничдсніш нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель -пластик 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

3x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 3x5,25" 

Охлаждение 

1x120 мм, 2x80 мм 

Габариты, ШхВхГ 

205x435x465 

Масса, кг 

9,1 



***** 

ЗА 

Отличное соотноше- 
ние цена/качество 
изготовления; в ком- 
плекте неплохой БП 
для бюджетного ПК 

ПРОТИВ 

Вентиляторы для 
системы охлаждения 
нужно покупать 
отдельно 



Данный корпус относится к серии Мезп и 
позиционируется производителем как 
доступное массовому потребителю 
устройство. Этот факт отразился в первую 
очередь на материалах отделки. Лицевая 
панель и дверка, скрывающая приводы, 
выполнены из пластмассы, а шасси 
изготовлено из стали толщиной 0,6 мм. 
Правда, справедливости ради отметим, что 
пластик довольно качественный и не 
вызывает ощущения ненадежности дверки. 
Боковая стенка с ручкой-защелкой снабжена 
замком. Конструкция этой связки такова, что 
без ключа открыть корпус можно, лишь 
повредив всю стенку. На боковой крышке 
предусмотрено место для двух 80- 
миллиметровых вентиляторов, на задней 
стенке - для одного 120-миллиметрового, еще 
один диаметром 80 мм легко ставится в рамку 
на передней панели. Съемная корзина для 
винчестеров также может быть оборудована 
80-миллиметровым вентилятором. Корпус 
поставляется с высококачественным блоком 
питания мощностью 350 Вт производства 
ОеІІа Еіесігопісз - его будет достаточно для ПК 
среднего класса. Несмотря на то что для 
установки оптических приводов отвертка 
не понадобится, на остальных этапах сборки 
все же придется ею воспользоваться. 
Отдельно отметим, что на поддоне для 
материнской платы предусмотрены 12 
отверстий, куда вкручены запасные винты, - 
при необходимости они будут всегда под 
рукой. В целом корпус производит 
впечатление добротного недорогого решения 
- без изысков, но и без неприятных 
особенностей. 
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Сооіог [Лайвг 

С05ГТЮ5 юоо 





Продукт предоставлен 

«Рома», ѵѵѵѵѵѵ.гота.иа 



Тонничосиио наракгерисшни 



Материал 

шасси и внешние стенки - 
сталь + алюминий, лицевая 
панель -алюминий 

Интерфейсные разъемы 

4ХІЩ РігеѴѴіге,е$АТА, 
І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

6x3,5" (внутренние), 
1x3,5" (внешние), 5x5,25" 

Охлаждение 

5x120 мм 

Габариты, ШхВхГ 

229x598x628 

Масса, кг 

16,9 



***** 

ЗА 

Отличное качество 
изготовления; вы- 
сокоэффективная 
система охлаждения; 
дополнительная шу- 
моизоляция 

ПРОТИВ 

Большая масса 



Корпус Созтоз 1000 на данный мо- 
мент является одной из лучших раз- 
работок инженеров Сооіег Мазіег, и 
можно констатировать тот факт, что 
потрудились они на славу. Изготовленное из 
стали шасси очень удобно для сборки и 
продумано до малейших деталей. Для 
комфорта пользователя сверху корпуса есть 
крепкие ручки. Учитывая немалый вес 
Созтоз 1000, они точно пригодятся во 
время переноски. Отвертка понадобится 
только для того, чтобы зафиксировать 
материнскую плату, в дальнейшем же ее 
можно спрятать: карты расширения 
крепятся винтами с накатанной головкой, 
приводы и накопители - зажимами. Для 
винчестеров предусмотрены специальные 
корзины, фиксируемые одним болтом в 
вертикальном положении и снабженные 
ручкой для легкого извлечения и установки. 

В корпусе имеются четыре вентилятора 
типоразмера 120 мм: один на задней стен- 
ке, один на днище в специальной рамке и 
два на верхней стенке. Еще один вентиля- 
тор можно закрепить в корзине для винчес- 
теров. Специальный воздуховод обеспечи- 
вает видеокарту холодным воздухом. 
Корпус спроектирован так, что позволяет 
установить СВО: вверху на задней стенке 
есть отверстия для шлангов, а на верхнюю 
стенку можно прикрутить радиатор. Предус- 
мотрены отверстия для скрытой прокладки 
проводов, боковые стенки оклеены звуко- 
изолятором. Пожалуй, единственным мину- 
сом этого корпуса является его вес - все 
же великое множество стальных деталей 
дает о себе знать. 



Сооіог Пѳбіж 

ЗГаскег 830 



Продукт предоставлен 

«Рома», ѵѵѵѵѵѵ.гота.иа 



Тошичоскіш нарэнтаристши 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

4ХІМ, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

3x3,5" (внутренние), 
7x5,25" 

Охлаждение 

11x120 мм 

Габариты, ШхВхГ 

250x536x638 



Масса, кг 

14,19 



★ ★*** 

ЗА 

Отменное качество 
изготовления; 
уникальная система 
вентиляции; хорошо 
обработанное 
массивное 
алюминиевое шасси 

ПРОТИВ 

Высокая стоимость 



Алюминиевый гигант Зіаскег, как и 
рассмотренный выше Созтоз, явля- 
ется примером высочайшего качест- 
ва изготовления и удобства в использова- 
нии. Шасси сделано из алюминиевого 
листа толщиной 1 мм, все края тщательно 
обработаны. Сборка компьютера в этом 
корпусе будет истинным удовольствием. 
Судите сами: пластина для материнской пла- 
ты вынимается вместе с планками для креп- 
ления карт расширения, можно установить 
от 1 до 7 винчестеров с помощью съемной 
корзины на 3 устройства и дополнительных 
переходников с 5,25- на 3,5-дюймовые 
накопители, все фиксируется защелками и 
винтами с накатанными головками. Отде- 
льного упоминания заслуживает охлажде- 
ние корпуса. В Зіаскег можно разместить 
целых 11 (!) вентиляторов типоразмера 
120 мм: 1 сзади, 1 вверху, 3 спереди, 2 сни- 
зу и 4 в специальной рамке параллельно 
материнской плате. В комплект поставки 
входит единственный светящийся вентиля- 
тор на задней стенке. Сложно сказать, на- 
сколько шумной окажется система, если 
все предусмотренные посадочные места 
оборудовать вентиляторами, но одно понят- 
но точно: о перегреве можно будет забыть. 
Производитель позаботился об устойчивос- 
ти корпуса в случае установки сверхмощ- 
ных тяжелых блоков питания, способных де- 
формировать пластичный алюминий - под 
отсеком БП приклепано широкое ребро 
жесткости. Думаю, эту модель можно по 
праву назвать шедевром - внимание раз- 
работчиков к мельчайшим деталям просто 
поражает. 
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20 корпусов высокого класса 




Н-70 



Нір9Г 

АпиЬіз 



Продукт предоставлен 

№ѵао!а, ѵѵѵѵѵѵ.пѵсі.сот.иа 



Продукт предоставлен 

ЫеЬеБа, ѵѵѵѵѵѵ.пеЬеБа.иа 



Тднничдснію нараитористипи 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель- пластик 

Интерфейсные разъемы 

4x1^13, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, Міс 

Дополнительные 
возможности 

реобас 

Отсеки 

6x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 5x5,25" 

Охлаждение 

2x120 мм 

Габариты, ШхВхГ 

200x435x435 

Масса, кг 

9,6 



***** 

ЗА 

Качество шасси; 
аналоговый 
регулятор оборотов; 
п р е дуста новленный 
БП 

ПРОТИВ 

Не выявлено 




Этот в общем-то недорогой корпус уди- 
вил нас своим комплектом поставки и 
вниманием производителя к деталям. 
Основной козырь СМС Н-70 - возможность 
сборки системы без использования инстру- 
ментов. В комплект входит коробка с винта- 
ми, имеющими головки разных диаметров, 
для ручного закручивания, резиновыми шай- 
бами для устранения вибрации, стяжками для 
компактной прокладки кабелей и обычными 
винтиками. 

Под откидывающейся пластиковой крыш- 
кой на панели размещены порты ІІ5В, 
ІЕЕЕ 1394, звуковые разъемы и два отсека 
для кард-ридера и флоппи-дисковода. Кроме 
того, корпус снабжен двухканальным аналого- 
вым регулятором оборотов вентиляторов и 
индикатором температуры, считывающим 
показания с подключенной термопары, - 
приятные, а главное, полезные бонусы. Эти 
устройства сами по себе стоят порядка $30. 
В корпусе неплохо организовано охлаждение: 
предустановлены два 120-миллиметровых 
вентилятора, передний дополнительно осна- 
щен противопылевым фильтром, расположен- 
ным за прямоугольной крышкой внизу 
лицевой панели. Такая, казалось бы, мелочь 
позволит значительно реже проводить гене- 
ральную уборку в системном блоке. Для прито- 
ка холодного воздуха на боковой панели уста- 
новлен воздуховод. Еще одно достоинство - 
виброзащита накопителей и материнской 
платы в виде резиновых вставок в корзины и 
шайб под винты. Кроме того, в СМС Н-70 име- 
ется БП мощностью 450 Вт. В общем, вполне 
неплохой стильный корпус с приятными допол- 
нениями, однозначно стоящий своих денег. 



Тоншчоскио нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, І_іпе-оиі, Міс 

Отсеки 

4x3,5" (внутренние), 
1x3,5" (внешние), 6x5,25" 

Охлаждение 

3x120 мм 

Габариты, ШхВхГ 

202x475x522 

Масса, кг 

10,7 



**** 

ЗА 

Стильный дизайн; 
прочная конструк- 
ция; эксклюзивная 
модель 

ПРОТИВ 

Отдельные 

недоработки 

конструкции 



Дебют английской компании Нірег на 
рынке корпусов для ПК оказался до- 
вольно удачным, хотя и не без огрехов. 
Тяжелый АпиЬіз изготовлен из ребристого 
алюминиевого сплава толщиной 3 мм. Благо- 
даря этому, а также виброизолированной 
корзине для жестких дисков и резиновым нож- 
кам шум от системы будет минимальным. 
Качество обработки шасси не вызывает наре- 
каний - здесь все на высшем уровне. Инже- 
неры Нірег придумали удачное решение фик- 
сации боковой крышки: она закрывается с 
помощью двух защелок, что намного удобнее 
обычных пазов и винтов. Корпус очень про- 
сторный, в него можно свободно установить 
самые габаритные видеокарты, и еще оста- 
нется место для кабелей и шлейфов. Накопи- 
тели крепятся винтами с накатанной головкой. 

Наряду с очевидными достоинствами в 
конструкции корпуса есть существенные про- 
счеты. Удивительно, но из-за выступа профиля 
задней панели нельзя добраться отверткой к 
винтам, фиксирующим платы расширения. 
Отверстия для крепления 5,25-дюймовых 
устройств находятся на недостаточном рассто- 
янии, и лицевую панель оптического привода 
утопить в корпус заподлицо не удастся. Также 
отметим, что в корпусе предусмотрено три 
посадочных места для 120-миллиметровых 
вентиляторов, но установлен только один на 
верхней крышке. Остальные придется поку- 
пать отдельно. Безусловно, Нірег АпиЬіз полу- 
чился довольно интересным, в первую оче- 
редь, для ценителей эксклюзивных качествен- 
ных устройств, но чтобы закрепить успех 
дебютной модели, производителю требуется 
провести работу над ошибками. 
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ііѳп и 

РС-А12 




Продукт предоставлен 

Еіеіек, ѵѵѵѵѵѵ.еіеіек.сот.иа 



Тонничосшо нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, Ыпе-оиі, Міс 

Отсеки 

3x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

2x120 мм 

Габариты, ШхВхГ 

210x450x490 

Масса, кг 

7 



***** 

ЗА 

Классический ди- 
зайн; высокое ка- 
чество изготовления; 
умеренная цена 
для алюминиевого 
корпуса 

ПРОТИВ 

Кнопки Роѵѵег/Кезеі 
находятся за пере- 
дней дверкой; не 
самое удачное раз- 
мещение интерфейс- 
ных разъемов 



Компания Пап І_і свою славу изготовите- 
ля элитных продуктов заслужила тем, 
что даже при кажущейся простоте кор- 
пусов они чрезвычайно удобны и проработа- 
ны до мельчайших деталей. РС-А12 не исклю- 
чение. На первый взгляд он производит впе- 
чатление обычной офисной модели, но, 
приглядевшись, понимаешь - это совсем не 
так. И шасси, и дверки на лицевой панели 
выполнены из шлифованного алюминия, чер- 
ное покрытие получено методом анодирова- 
ния, потому можно не бояться, что от малей- 
шей царапины краска начнет обсыпаться. 
Внутри темной створки установлена синяя 
неоновая лампа. Открыв боковую крышку, 
обнаруживаем внутри привычную конструк- 
цию большинства шасси Пап І_і: корзина для 
устройств 5,25" и стенка отсека для блока 
питания выполнены из одного листа, что при- 
дает дополнительную жесткость, устраняет 
лишний шум от вибрации оптических приво- 
дов и вентиляторов БП. 

Корзина для винчестеров повернута на 
90 градусов, для их установки нужно исполь- 
зовать входящие в комплект салазки. Не- 
смотря на компактные размеры, в корпусе 
на удивление просторно, собирать систему 
будет легко, благо для монтажа БП и опти- 
ческих приводов предусмотрены винты с 
накатанной головкой, для винчестеров - 
направляющие. Материнская плата прикру- 
чивается обычными винтами, но в комплек- 
те поставки есть удобная шестигранная 
отвертка. У Пап І_і получился отличный кор- 
пус, единственный минус которого - тради- 
ционно высокая цена, как и на другие про- 
дукты этой компании. 
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5іііуог5йП9 

Тетііп Т.І07 




Продукт предоставлен 

ЫеЬеБа, ѵѵѵѵѵѵ.пеЬеза.иа 



Тднничдснію нарантерисшни 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

4ХІМ, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

6x3,5" (внутренние), 
7x5,25" 

Охлаждение 

4x120 мм, 2x92 мм 

Габариты, ШхВхГ 

220x560x565 

Масса, кг 

12,9 



***** 

ЗА 

Удобство при сбор- 
ке; крепкое шасси; 
высокое качество 
изготовления 

ПРОТИВ 

Высокая стоимость; 
простоватый дизайн 



Этот корпус вызывает восхищение оче- 
видным стремлением инженеров 
ЗіІѵегЗІопе сделать все как можно луч- 
ше. Шасси изготовлено из цельного куска 
алюминия, подобно кузовам гоночных авто- 
мобилей, а не сварено или склепано из не- 
скольких, как обычно. Толщина стенок варьи- 
руется от 4 до 8 (!) мм. Монолитная рама 
корпуса сделала его очень жестким, что 
обычно не присуще алюминиевым изделиям. 
В данном случае на компьютер можно даже 
без опасений сесть - ничего плохого не 
случится. Для установки винчестеров 
предусмотрено две корзины по 3 устройства, 
повернутых на 90 градусов и снабженных 
120-миллиметровыми вентиляторами, для их 
извлечения нужно открутить подпружиненный 
винт с внутренней стороны. Правда, чтобы 
выдвинуть потом корзину, необходимо 
приложить немалые усилия. Для крепления 
самих винчестеров, 5,25-дюймовых 
устройств и материнской платы придется 
взять в руки отвертку, это, бесспорно, 
является недостатком для корпуса такого 
класса и стоимости. 

Поддон материнской платы съемный и 
крепится винтами с накатанной головкой. Блок 
питания размещается в нижнем отсеке 
корпуса, кабели выводятся в специальное 
отверстие в ребре жесткости. Отметим заботу 
производителя о надежной вентиляции: на 
задней стенке предустановлены два вентиля- 
тора диаметром 92 мм, еще пара 120- 
миллиметровых закреплена на верхней 
крышке - о проблемах с охлаждением можно 
даже не думать. В целом корпус заслуживает 
достойной оценки - качество соответствует цене. 
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20 корпусов высокого класса 



ЛУЧШЕЕ 
НЯЧЕСТВО 
★★★★★ 




5іііж5і:оп9 

Тегтуіп ТЛО 



ХТС-А6 




Продукт предоставлен 

№Ье5а, ѵѵѵѵѵѵ.пеЬеБа.иа 



Продукт предоставлен 

Х-Тесп, ѵѵѵѵѵѵ.х-1:есЬ.сот.иа 



Тоншчосшо нарантерисшни 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

4x1^13, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

6x3,5" (внутренние), 
1x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

4x120 мм, 140 мм 

Габариты, ШхВхГ 

207x521x644 

Масса, кг 

13 



шит 



***** 

ЗА 

Отличный внешний 
вид; продуманная 
конструкция; мощ- 
ное охлаждение 

ПРОТИВ 

Практически нет, 
если устраивает цена 




В поисках максимально удобной для поль- 
зователя конструкции шасси инженеры 
зачастую создают довольно необычные 
продукты. Пожалуй, подходящим словом для 
характеристики 5іІѵег5т_опе Тегп|'іп ТЛО будет 
«замысловатый», но, конечно, в положитель- 
ном смысле. Внешний вид данного изделия 
более строгий по сравнению с Т.І07. Корпус 
одинаково хорошо подойдет как для произво- 
дительной рабочей станции, так и мощного 
игрового ПК. Шасси выполнено из алюминия 
толщиной 2 мм, однако на этот раз конструк- 
ция сварная. Жесткие диски устанавливаются 
вертикально по три в две съемных корзины, 
которые продуваются 120-миллиметровым 
вентилятором (его в комплекте нет). Разработ- 
чик предусмотрел одно посадочное место для 
3,5-дюймового устройства, оно пригодится 
для кард-ридера или многофункциональной 
панели. 

На верхней крышке можно разместить 
еще два вентилятора, а единственный комп- 
лектный 120-мм вентилятор закреплен на 
задней стенке. Кроме того, нагретый воздух от 
БП, материнской платы и карт расширения 
удаляется через решетки в боковых панелях 
установленным в специальном кожухе мощ- 
ным 140-мм вентилятором. Владельцы систем 
водяного охлаждения по достоинству оценят 
специальные с прорезиненными краями от- 
верстия, предназначенные для шлангов СВО. 

Поддон материнской платы выполнен 
съемным, что является большим плюсом. 
Как и в случае с предыдущей моделью, 
крепление накопителей и карт расширения 
здесь винтовое, а потому без отвертки не 
обойтись. 



Тоншчоскио нарантористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -сталь, 
лицевая панель- пластик 

Интерфейсные разъемы 

2ХІЩ ипе-оій, Міс 
Отсеки 

9x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

2x120 мм, 6x80 мм 

Габариты, ШхВхГ 

570x570x540 

Масса, кг 

11,5 



**** 

ЗА 

Вместительность; 
система охлаждения; 
приемлемая цена; 
п ре дуста но вле н н ы й 
БП 

ПРОТИВ 

Качество пластика 



Большинство корпусов компании 
Х-Тесп принадлежат к классу недоро- 
гих устройств, однако мы все же отоб- 
рали одну модель для этого обзора. ХТС-А6 
выполнен в формфакторе РиІІ Тоѵѵег. В пер- 
вую очередь он понравится неискушенным 
пользователям, желающим построить на 
базе полноразмерной «башни» хранилище 
данных или мощную рабочую станцию. 
Впрочем, и тем, у кого есть потребность во 
вместительном корпусе, ХТС-А6 может прий- 
тись по душе. Фактически ничем экстраор- 
динарным он не отличается: шасси из стали 
толщиной 0,6 мм, недорогой пластик на 
лицевой панели, необходимость использова- 
ния отвертки для сборки ПК - все это при- 
знаки бюджетных продуктов. Однако нема- 
лым плюсом является хорошо организован- 
ное охлаждение. На задней стенке в 
специальных корзинах установлены два 
80-миллиметровых вентилятора, один диа- 
метром 120 мм прикручен к боковой стенке 
и обдувает карты расширения, второй такой 
же установлен на передней панели для ох- 
лаждения винчестеров. Кроме того, в комп- 
лект поставки входит специальная надстрой- 
ка с четырьмя 80-миллиметровыми вентиля- 
торами, каждый из которых снабжен ручкой 
регулировки скорости вращения. Корпус 
имеет предустановленный блок питания 
мощностью 450 Вт. Подводя итог, 
отметим, ХТС-А6 можно использовать как 
основу для файлового сервера: вместитель- 
ность и эффективное охлаждение 
это позволяют. А некоторые недостатки 
компенсируются невысокой стоимостью 
продукта. 



2/2008 Домашний ПК 35 






Ѵірег 2 



Продукт предоставлен 

Еіеіек, ѵѵѵѵѵѵ.еіеіек.сот.иа 



Продукт предоставлен 

Еіеіек, \ллллллеІет.ек.сот.иа 



Тднничдсніш нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - пластик 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, Ыпе-оиі, Міс 

Отсеки 

4x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

2x80 мм 

Габариты, ШхВхГ 

240x515x540 

Масса, кг 

5,3 



**** 

ЗА 

Эффектный дизайн; 
качество использо- 
ванных материалов; 
удобство сборки 

ПРОТИВ 

Невозможность от- 
ключения подсветки 
передней панели; 
в комплекте только 
80-миллиметровые 
вентиляторы 



Дочернее подразделение известной 
компании МОЕ - ХС Вох - не так дав- 
но представило пять новых моделей 
корпусов. Побывавший у нас в лаборатории 
ХС Ога^оп можно отнести к продуктам высо- 
кого класса. Он отличается приятным дизай- 
ном: лицевая панель из качественного пласти- 
ка накрыта пластиной из шлифованного алю- 
миния с вырезанным геральдическим 
драконом, который подсвечивается синей 
неоновой лампой. Внизу расположен дисплей, 
отображающий время, показатели датчиков 
температуры, скорость вращения вентилято- 
ров; в случае перегрева экран оповещает об 
этом пользователя. Порты ІІ5В, РігеѴѴіге, ау- 
диоразъемы и кнопки Роѵѵеги ЯезеГ, выведе- 
ны на верхнюю часть корпуса. Единственное 
«но»: мы не обнаружили кнопки отключения 
подсветки лицевой панели, а значит, работать 
ночью будет не совсем комфортно. 

Конструкция алюминиевого шасси позволя- 
ет извлекать панель материнской платы. Карты 
расширения и накопители устанавливаются 
без применения отвертки. Отсек для БП отде- 
лен от остального пространства алюминиевой 
планкой, как и в корпусах Пап и. За охлажде- 
ние отвечают два 80-миллиметровых вентиля- 
тора на передней и задней стенках, и воздухо- 
вод, прикрепленный к боковой крышке. Они 
вполне способны справиться со своей работой, 
но вентиляторы большего диаметра были бы не 
лишними. Снаружи к задней стенке прикрепля- 
ется пластиковая рамка, которая поможет упо- 
рядочить интерфейсные и силовые кабели. В 
целом корпус получился довольно удачным и 
запоминающимся. ХС Ога^оп по достоинству 
оценят любители неординарного дизайна. 



Тоншчоснио нарантористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель- пластик 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, І_іпе-оит., Міс 

Отсеки 

4x3,5" (внутренние), 
2x3,5" (внешние), 4x5,25" 

Охлаждение 

1x120 мм, 1x80 мм 

Габариты, ШхВхГ 

260x420x540 

Масса, кг 

~5 



*** 



ЗА 

Броский запоминаю- 
щийся дизайн; отно- 
сительно невысокая 
цена 

ПРОТИВ 

Маркая передняя 
панель; среднее 
качество пластика 
дверки; недостаточ- 
но прочное шасси 



Агрессивный дизайн ХС Ѵірег 2 пон- 
равится не каждому, но наверняка 
запомнится всем, кто его увидит. 
Передняя панель полностью выполнена 
из гладкого тонкого пластика, на котором, 
к сожалению, остаются следы от малей- 
шего прикосновения. Кроме того, сам 
пластик весьма среднего качества, и при 
частом открытии-закрытии дверка может 
быстро прийти в негодность. На боковой 
крышке есть прозрачное окно. Как и в 
случае с ХС Ога^оп, шасси изготовлено 
из алюминия, но сама его конструкция 
несколько иная. Поддон для материнской 
платы можно вынуть из корпуса вместе с 
планками, имеющими пластиковые зажи- 
мы для крепления карт расширения. Ус- 
тановка накопителей производится без 
использования инструментов - с помо- 
щью специальных крепежных пластин. 
Для отсека блока питания ребро жесткос- 
ти не предусмотрено, а учитывая то, что 
алюминий довольно пластичен, оно бы 
здесь не помешало. 

Оптимальный температурный режим 
внутри корпуса обеспечивают два предуста- 
новленных вентилятора с красной подсвет- 
кой: 80-миллиметровый закреплен на пере- 
дней стенке, второй, диаметром 120 мм, - 
на задней. Если этого будет недостаточно, 
еще один 80-миллиметровый вентилятор 
можно разместить на боковой стенке. Под- 
водя итог, отметим, что к несомненным 
плюсам ХС Ѵірег 2 относится удобство 
сборки, а вот очень тонкий пластик лице- 
вой панели и хлипкое шасси понравятся 
не всем. 
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20 корпусов высокого класса 




3 





^ѳітѳп 

Н0160 




ЛУЧШЕЕ 
ННЧЕСТВО 

★★*★★ 



г 






2ѳітѳп 



2-МасЫпе ОТ-1000 Тіі-апіит 



Продукт предоставлен 

Ыеѵасіа, ѵѵѵѵѵѵ.пѵсі.сот.иа 



Продукт предоставлен 

Ыеѵасіа, ѵѵѵѵѵѵ.пѵсі.сот.иа 



Тднничдсніш нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, 
Міс, кард-ридер 

Отсеки 

3x3,5" (внутренние), 5,25" 

Охлаждение 

2x80 мм 

Габариты, ШхВхГ 

420x160x435 

Масса, кг 

4,8 



***** 

ЗА 

Удачная конструкция 
для НТРС; хорошее 
качество изготовле- 
ния; пульт ДУ в ком- 
плекте 

ПРОТИВ 

Ограниченное внут- 
реннее пространство 



Предназначенный для построения муль- 
тимедийного центра, корпус НЮ160 
является упрощенным вариантом мо- 
дели НЮ160ХТ, рассмотренной нами в качес- 
тве основы для Ні-Рі-ПК 2007 (ДПК, № 8, 
2007). От более дорогого предшественника 
НЮ160 отличается отсутствием сенсорного 
ЖК-дисплея, который, по правде говоря, был 
малофункционален. На лицевой панели оста- 
лась только массивная ручка регулировки 
громкости с небольшим люфтом. Во всем 
прочем конструкция корпуса не отличается 
от прежней. Шасси изготовлено из алюминия 
и ориентировано на горизонтальное распо- 
ложение, что для НТРС стандартно. Корпус 
имеет малое число посадочных мест для 
накопителей. 

Чтобы установить оптический привод или 
накопители, отвертка не потребуется. Кроме 
того, отсеки для них снабжены виброизоляци- 
ей. Для крепления остального оборудования 
все же придется использовать инструменты. В 
корзине для 5,25-дюймовых устройств произ- 
водитель разместил кард-ридер, что логично, 
так как флоппи-дисковод уже давно перешел 
в разряд архаизмов. Охлаждение корпуса 
осуществляется с помощью двух 80-милли- 
метровых вентиляторов, к тому же напротив 
всех греющихся комплектующих ПК предус- 
мотрены вентиляционные решетки. В постав- 
ку входит мультимедийный пульт ДУ, позволя- 
ющий управлять программными плеерами и 
другим ПО. В целом 2аІтап Н0160 можно 
смело рекомендовать для сборки НТРС: он 
удобен, качественно изготовлен и лишен ма- 
лополезных изысков старшей модели, увели- 
чивающих цену. 



Тоншчосшо нарактористики 



Материал 

шасси и внешние 
стенки -алюминий, 
лицевая панель - алюминий 

Интерфейсные разъемы 

2x115В, РігеѴѴіге, І_іпе-оиІ, Міс 

Отсеки 

6x3,5" (внутренние), 4x5,25" 

Охлаждение 

1x120 мм, 2x92 мм 

Габариты, ШхВхГ 

220x450x480 

Масса, кг 

12,5 



№ І5Щ 
***** 

ЗА 

Отличное качество 
изготовления; хоро- 
шая виброизоляция; 
стильный дизайн 

ПРОТИВ 

Высокая цена 




Топовые продукты 2аіглап, будь то ку- 
лер или корпус, всегда великолепны. 
Не стала исключением и новейшая 
модель в линейке компании - 2-Маспіпе 
ОТ-1000. Все в этом корпусе из толстого 
алюминиевого профиля сделано так, что о 
каких-либо проблемах с установкой комплек- 
тующих или недостаточным охлаждением 
можно забыть. Строгая лицевая панель ожи- 
вает при включении ПК: под черной сеткой 
внизу скрываются два светящихся синим 
светом 92-миллиметровых вентилятора. Еще 
один диаметром 120 мм находится на за- 
дней стенке. Боковая крышка с окном вы- 
полнена в виде дверки, которую можно за- 
крыть при необходимости. 

Виброизоляции производитель уделил 
особое внимание: корзины для винчесте- 
ров снабжены валиками из резины, сжима- 
ющими накопители со всех сторон. НЭЭ и 
5,25-дюймовые устройства прикручиваются 
винтами с накатанной головкой. Материнс- 
кая плата, для которой предусмотрен съем- 
ный поддон, имеет такое же крепление. Для 
обычных винтов, фиксирующих карты рас- 
ширения, в комплект поставки входит удоб- 
ный «крестообразный» вороток. Кроме того, 
на дне корпуса есть два виброзащищенных 
отсека для жестких дисков, где они устанав- 
ливаются с помощью специальных зажимов. 
Рассмотрев 2аІглап 2-Маспіпе СТ-1000 
Тііапіигл, мы так и не смогли ни к чему при- 
драться - настолько все продумано, качест- 
венно изготовлено и выверено до мелочей. 
Единственный минус - это, конечно, цена 
продукта, которая равна половине стоимости 
неплохого ПК. 
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тестирование видеокарт на разных СРУ 



видеокарты начального уровня 



Васіооп 

гЮ 2М00 РРО/МІ 

Продукт предоставлен 

Ыаѵідаіог, 
ѵѵѵѵѵѵ.паѵідаіог.иа 



Тонничосшо нѳрактористики 



Частота чипа/памяти 

525/800 МГц (НО 2400 РКО), 
700/1600 МГц (НО 2400 ХТ) 

Возможный разгон 
(чип/память) 

650/900 МГц (НО 2400 РКО), 
780/1850 МГц (НО 2400 ХТ) 



:МИі 



**** / 
★ ★★★ 

ЗА 

Низкий нагрев (ЗРІІ; 
зачастую использует- 
ся пассивное охлаж- 
дение; поддержка 
ОігесІХ 10 

ПРОТИВ 

64-битовая шина 
памяти и общий уро- 
вень быстродействия 




СІиЬЗЭ Яасіеоп 
НО2400РКО Ьоѵѵ Ргойіе 



Видеокарты семейства Раоіеоп НЮ 2400 
основаны на графическом чипе РѴ610 и 
оснащаются памятью 00Р2 (РРО-версия) 
или 00РЗ (НЮ 2400 ХТ). На данный момент они 
являются самыми доступными предложениями 
от АТІ/АІѴЮ, поддерживающими ОігесІХ 10. Рас- 
сматриваемые продукты имеют незначительное 
тепловыделение, часто выпускаются модели на 
низкопрофильной РСВ с пассивным охлаждени- 
ем, что делает их отличными кандидатами для 
использования в НТРС. 

Недостатки данных видеокарт типичны для 
представителей бюджетного семейства - 
64-битовая шина памяти и соответствующий 
невысокий уровень производительности по 
сравнению с более дорогими моделями. Впро- 
чем, быстродействия Расіеоп НО 2400 РРО/ХТ 
достаточно, чтобы комфортно играть в боль- 
шинство игр (за исключением самых новых и 
ресурсоемких) на низких настройках качества. 



Васіооп 

НО 2600 РВ0 



Продукт предоставлен 

Маѵідаіог, 
ѵѵѵѵѵѵ.паѵідаіог.иа 



Тднничдсніш нарантдрисшни 



Частота чипа/памяти 

600/800 МГц (модели с 00К2), 
600/1400 МГц (модели с 00КЗ) 

Возможный разгон 
(чип/память) 

730/950 МГц (модели с 00К2), 
740/1650 МГц (модели с 00КЗ) 



***** 

ЗА 

Сравнительно низкая 
стоимость; хороший 
уровень производи- 
тельности; наличие 
на рынке быстрых 
моделей с памятью 
стандарта 00РЗ 

ПРОТИВ 

Учитывая цену - нет 




СІиЬЗЭ РЫеоп 
НО2600РКО 



Представители данного модельного ряда 
основаны на графическом процессоре 
РѴ630 и имеют 128-битовую шину па- 
мяти, что позволяет демонстрировать достой- 
ный уровень быстродействия в современных 
видеоиграх. Дизайн печатной платы, использу- 
емая система охлаждения и рабочие характе- 
ристики конечных продуктов определяются 
производителями, исходя из собственных 
предпочтений. 

Низкая стоимость - дополнительный стимул 
для экономных пользователей, ведь с момента 
появления на рынке Раоіеоп НО 2600 РРО еще 
немного потеряли в цене, и сегодня приобрести 
модель с памятью 00Р2 можно всего за $70. 
Впрочем, существуют быстрые видеокарты, 
оснащенные чипами 00РЗ. Такие графические 
адаптеры имеют высокие тактовые частоты, 
поэтому, учитывая минимальную разницу в 
стоимости, следует присмотреться именно к ним. 
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ООРОГСО 8Ц00 С5 



Продукт предоставлен 

ЫеЬеБа, 

ѵѵѵѵѵѵ.пеЬеза.иа 




□ОРОГСО 8500 СТ 



Тонничоскио нэрактористини 



Частота чипа/памяти 

450/800 МНг 

Возможный разгон 
(чип/память) 

600/900 МН2 



ш 

**** 

ЗА 

Низкопрофильная 
РСВ; невысокое 
тепловыделение 

ПРОТИВ 

Уровень производи- 
тельности соответс- 
твует позициониро- 
ванию модели 



ХРХ СеРогсе 8400 С5 



Наиболее доступное современное предло- 
жение от ІЧѴЮІА, СеРогсе 8400 С5, осно- 
вано на графическом чипе С86. Как и 
видеокарты начального уровня от конкурирую- 
щего чипмейкера, рассматриваемый продукт 
имеет 64-битовую шину памяти и соответству- 
ющую производительность. Большинство карт 
изготавливается на базе низкопрофильной РСВ 
и позиционируется прежде всего в качестве 
решений для домашнего медиацентра. 

СеРогсе 8400 С8 поддерживает ОігесІХ 10, 
хорошо справляется с декодированием видео 
высокой четкости, демонстрирует приемлемый 
уровень быстродействия в современных играх 
(при низких настройках качества). Правда, при 
выборе следует учитывать требования к 
видеоподсистеме и разницу в стоимости 
между 8400 С8 и более производительными 
решениями: возможно, есть смысл немного 
доплатить и получить видеокарту с повышен- 
ным уровнем быстродействия. 



Продукт предоставлен 

ИеЬеза, 

ѵѵѵѵѵѵ.пеЬе$а.иа 




Тошичоснио нарактористики 



Частота чипа/памяти 

450/800 МНг 

Возможный разгон 
(чип/память) 

580/940 МН2 



ІЭДІ7Т 



**** 

ЗА 

Неплохой уровень 
быстродействия; на 
рынке существуют 
модели с памятью 
стандарта 00РЗ 

ПРОТИВ 

Зачастую проигры- 
вают Расіеоп НО 
2600 РРО 



АІЬаігоп ВІие Рау 
Оесосіег СагсІ 8500СТ-256 



Видеокарты модельного ряда 
СеРогсе 8500 СТ, основанные на 
графическом чипе С86, являются 
прямыми конкурентами Раоіеоп НО 2600 
РРО - они имеют 128-битовую шину памяти 
и одинаковую стоимость. Правда, рассмат- 
риваемое решение от ІМѴЮІА в целом усту- 
пает сопернику, демонстрируя более низкий 
уровень быстродействия. 

На СеРогсе 8500 СТ зачастую устанавлива- 
ются чипы памяти стандарта 00Р2, но неко- 
торые производители уже давно предлагают 
модели с 00РЗ и повышенными тактовыми 
частотами. Именно они заинтересуют любите- 
лей «быстрой езды» за небольшие деньги, 
однако конечная привлекательность того или 
иного продукта определяется совокупностью 
его характеристик (номинальный режим 
работы, качество и эффективность системы 
охлаждения), особенно при минимальной 
разнице в цене в сравнении с 8600 СТ. 



Друшѳ видѳонѳрты начального уровня, 
продставлоннью в юстировании ж 




В категорию бюджетных видео- 
карт автоматически по- 
падают модели, имеющие 
64-битовую шину памяти. На итого- 
вых диаграммах представлены 
результаты СеРогсе 7300 65 как 
типичного представителя вышеука- 
занной категории от ІМѴЮІА. Их 
можно с высокой долей точности 
экстраполировать на показатели 
СеРогсе 7100 С8 и 7300 І_Е, кото- 
рые лишь незначительно отличают- 
ся от таковых у упомянутой модели 
номинальными частотами. 

Из-за постепенного удешевле- 
ния относительно старых продуктов 
к представителям начального уров- 



ня можно смело отнести СеРогсе 
7600 65 - довольно неплохую в 
свое время видеокарту. Она имеет 
полноценную шину памяти и де- 
монстрирует все еще нормальный 
уровень производительности. 
Правда, стоит СеРогсе 7600 СЗ 
порядка $65-75, что сопоставимо 
с ценой на более привлекательные 
и современные модели, например 
СеРогсе 8500 СТ. 

К видеокартам бюджетного сег- 
мента также относятся карты, ос- 
нованные на графическом чипе 
РѴ515/РѴ516, - разнообразные 
вариации на тему Расіеоп Х1300/ 
Х1300 РРО и его близкого родс- 



твенника РаЛеоп Х1550. Стои- 
мость подобных адаптеров нахо- 
дится на уровне $35-55, и пользо- 
ватель может получить довольно 
неплохой продукт за эти деньги. 
Заметим, однако, что следует избе- 
гать моделей с 64-битовой шиной 
памяти. 

Подешевели со времени своего 
дебюта на рынке и представители 
модельного ряда РаЛеоп Х1650 

РРО - такие карты можно приоб- 
рести за $65-80. Однако, как и в 
случае с СеРогсе 7600 СЗ, целесо- 
образность их покупки на данный 
момент сомнительна ввиду нали- 
чия Расіеоп НО 2600 РРО и 



СеРогсе 8500 СТ, находящихся в 
той же ценовой категории. Крите- 
риями выбора могут стать лишь 
более низкая стоимость или отсутс- 
твие конкурирующих моделей в 
локальной торговой сети. 

Для сравнения мы добавили в 
итоговые диаграммы результаты 
видеокарты СеРогсе 6600 СТ - 
представительницы среднего уров- 
ня, популярной среди пользовате- 
лей примерно три года назад. Не- 
смотря на преклонный по меркам 
ІТ-индустрии возраст, данный гра- 
фический адаптер успешно сопер- 
ничает со многими современными 
видеокартами начального класса. 
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Висока якість & 
бвропейський дизайн 




пТгиз* 



ѵѵ\л/ѵѵ.г_ги5г_.сопл 



ПК & Ноутбучні 
аксесуари 




Офіційний постачальник в Украші: Фокстрот ІТ шѵ\га/.1охІгоІ-і1.сот.иа 

Купуйте в кращих роздрібних мережах: 

Фокстрот Техніка для дому: 8 800 500 15 30 ш/ѵѵ.іохігоі.сот.иа; 

Нова Електроніка: 8 800 500 21 70 ш/ѵѵ.пе.сот.иа; РохМагІ: 8 800 500 40 40 ѵшѵѵ.іохтагі.сот.иа; 
МегаМакс: 8 044 200 00 00 ѵѵѵѵѵѵ.теда-тах.сот.иа; Домотехніка: 8 800 300 20 20 ѵѵѵѵѵѵ.сіотоіекііпіка.иа; 
МКС: 8 800 50 20 100 ш/ѵѵ.ткз.иа; Діавест: 8 800 302 302 ѵѵѵѵѵѵ.сііаѵѵезі.сот 



видеокарты среднего уровня 



Пасіооп нта ст/рро 



Продукт предоставлен 

Сотра55, 
ѵѵѵѵѵѵ.сотра5$.иа 



Тдншчдснію нарантористики 



Частота чипа/памяти 

500/1200 МГц; 575/1380 МГц 

Возможный разгон 
(чип/память) 

620/1600 МГц; 650/1600 МГц 



*****/ 
★★★★★ 

ЗА 

Отменное быстро- 
действие; стоимость 

ПРОТИВ 

В первых ревизиях 
Расіеоп Х1950 РРО 
использовались 
сильногреющиеся 
цифровые стабили- 
заторы питания 




ПѲСІООП Ш 3850 



РоѵѵегСоІог Расіеоп 
Х1950 РРО АС2 



А адаптеры Расіеоп Х1950 РРО и Х1950 ОТ - 
долгожители рынка в средней ценовой 
категории. Графический чип РѴ570, 
использующийся для их производства, оказался 
столь удачным, что позволяет данным моделям 
и сегодня демонстрировать отличный уровень 
быстродействия. Разница между Х1950 РРО и 
Х1950 ОТ заключается в более низких часто- 
тах последней, что легко исправляется с помо- 
щью разгона. При этом у младшей модели 
цена привлекательнее. 

Мы уже рассматривали данные графичес- 
кие адаптеры в сравнении с более новыми 
Расіеоп НЮ 2600 РРО/ХТ («Домашний ПК», 
№ 8, 2007), и сделанные тогда выводы спра- 
ведливы и сегодня: при сравнимой стоимости 
все еще есть смысл приобрести именно 
Раоіеоп Х1950, имеющий 256-битовую шину 
памяти и оптимальную конвейерную формулу 
ОРІІ. Отсутствие поддержки ОігесІХ 10 в дан- 
ном случае, на наш взгляд, не критично. 



Продукт предоставлен 

«Квазар-Ми кро», 
ѵѵѵѵѵѵ.кѵагаг-тісго.сот 




Тоншчоскио нарактористики 



Частота чипа/памяти 

670/1660 МГц 

Возможный разгон 
(чип/память) 

740/2100 МГц 



***** 

ЗА 

Отменный уровень 
быстродействия; 
стоимость; существу- 
ют модели с 512 МБ 
памяти 

ПРОТИВ 

Референсные карты 
оснащены не самым 
удачным кулером 



ЗаррЫге Расіеоп 
НЮ 3850 256 МВ 



Рассматриваемый продукт - один из 
наиболее удачных, выпущенных ком- 
панией АТІ/АІѴЮ за последний год. 
Новинка, рекомендованная стоимость 
которой $190-200, выполнена на базе 
достаточно мощного графического чипа 
РѴ670, являющегося эволюционным раз- 
витием архитектуры топового Р600, ис- 
пользуемого на Расіеоп НЮ 2900 ХТ. 
НЮ 3850 имеет отменный уровень быстро- 
действия, и сегодня он единственный до- 
стойный кандидат на покупку в своей цено- 
вой категории. 

Отметим, что 256 МБ видеопамяти данно- 
му графическому адаптеру маловато - имен- 
но такой объем не позволяет раскрыть весь 
потенциал СРІІ. Поэтому многие производи- 
тели уже представили 512-мегабайтовые 
версии видеокарт, которые успешно сопер- 
ничают со значительно более дорогими пред- 
ставителями высшего класса. 



Друшѳ адаптеры класса тісЮІѳ-эпс) 



Несмотря на обилие разнооб- 
разных моделей графичес- 
ких адаптеров от разных 
производителей, видеорешений, 
нацеленных на массового потре- 
бителя, не так уж и много. Из по- 
падающих в нижнюю часть сред- 
него ценового сегмента следует 
выделить Касіеоп НО 2600 ХТ, 
оснащенные чипами типа РРРЗ 
(стоимостью от $100 до 125) и 
СРРР4 ($130-150). Первые мо- 
гут похвастаться отличным соотно- 
шением цена/производитель- 
ность, а вот целесообразность 
покупки вторых карт подороже с 
более быстрым и современным 



типом памяти при минимальной 
разнице в производительности 
(зачастую в пределах 5-10%) вы- 
зывает сомнения. Впрочем, все 
будет зависеть от ценовой полити- 
ки продавцов в отношении упомя- 
нутых адаптеров в ближайшее 
время. 

Лагерь недорогих среднеуров- 
невых видеокарт, основанных на 
СРІІ от ІМѴЮІА, представлен «вари- 
ациями на тему» ОеРогсе 8600 ОТ 

($100-120). Они, как и старшие 
8600 СТ8, используют графичес- 
кий чип 084 и память стандарта 
00РЗ, что дает возможность энту- 
зиастам разгонять более дешевые 



модели до уровня старших. Обос- 
нованная ценовая политика чип- 
мейкера делает эти карты непло- 
хими кандидатами на покупку, а 
выбор между ними и Расіеоп НЮ 
2600 ХТ зависит в первую оче- 
редь от личных предпочтений 
пользователя. Отметим, однако, 
что в последнее время на рынке 
появились ОеРогсе 8600 ОТ, осна- 
щенные чипами памяти стандарта 
ООР2. Остерегайтесь подобных 
решений, так как экономия на 
стоимости зачастую незначитель- 
на или отсутствует вообще, а вот 
уровень производительности сни- 
жается довольно серьезно. 



В диаграммы для видеокарт 
класса тісісііе-епсі также добавле- 
ны результаты еще недавно по- 
пулярной модели ОеРогсе 7600 ОТ, 

которой в свое время обзавелись 
многие пользователи. Судя по 
итогам тестирования, данный 
графический адаптер уступает 
новым решениям весьма незна- 
чительно, и его нет смысла менять 
на что-то сходное по уровню быст- 
родействия. Избавляться от 
ОеРогсе 7600 ОТ стоит лишь при 
переходе на видеокарты из более 
высокой ценовой категории, де- 
монстрирующие соответствующую 
производительность. 
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тестирование видеокарт на разных СРУ 



СІОрОГСО 7000 05 



Продукт предоставлен 

«Рома», 



ѵѵѵѵшота.иа 




Тошичосшо нарантористики 



Частота чипа/памяти 

450/1320 МГц 

Возможный разгон 
(чип/память) 

600/1760 МГц 



***** 

ЗА 

256-битовая шина 
памяти; производи- 
тельность; демокра- 
тичная стоимость 

ПРОТИВ 

Референсные моде- 
ли оснащены доволь- 
но шумной системой 
охлаждения 



ХРХ СеРогсе 7900 С5 
256МВХХХ ЕсіШоп 



Видеокарты СеРогсе 7900 05, несмотря 
на значительный по меркам ІТ-индуст- 
рии возраст, уверенно чувствуют себя в 
среднем ценовом диапазоне. Высокий уро- 
вень быстродействия, 256-битовая шина па- 
мяти, умеренное энергопотребление и отмен- 
ный разгонный потенциал - факторы, часто 
становящиеся решающими при выборе адап- 
тера. Они не поддерживают ОігесІХ 10, но этот 
минус не существенен ввиду значительных 
системных требований новых видеоигр, кото- 
рые порой не по зубам даже представителям 
высшего класса. 

Из недостатков СеРогсе 7900 (35, характер- 
ных для референсных моделей, можно выде- 
лить лишь довольно назойливую в плане шу- 
мового фона систему охлаждения. Что касает- 
ся всей линейки - количество предложений 
этих видеокарт на рынке стремительно сокра- 
щается, так что желающим ими обзавестись 
следует поторопиться. 



ООРОГСО 8600 0Т5 



Продукт предоставлен 

Сотра55, 
ѵѵѵѵѵѵ.сотра5$.иа 




Ві 



Тднничдсніш нѳрактористини 



Частота чипа/памяти 

675/2000 МН? 

Возможный разгон 
(чип/память) 

730/2200 МН2 



**** 

ЗА 

Эффективная сис- 
тема охлаждения; 
тишина в работе 

ПРОТИВ 

Высокая стоимость, 
не оправданная 
уровнем производи- 
тельности 



ВІО5ЙГѴ8603Т551-В521Р 



Основанные на графическом чипе 084 
видеокарты модельного ряда СеРогсе 
8600 СТ5 изначально позиционирова- 
лись как новые лидеры в классе тіо!с!Іе-епсІ. 
Правда, внутренняя конкуренция в плане 
быстродействия с СеРогсе 7900 05 и значи- 
тельная разница в цене между ними и чуть 
более медленными Расіеоп НО 2600 ХТ не 
позволили рассматриваемому продукту уве- 
ренно чувствовать себя на рынке графичес- 
ких адаптеров. 

Стоимость данной модели с момента анон- 
са снизилась довольно незначительно, поэто- 
му ее покупка на сегодняшний день нецеле- 
сообразна - совсем немного доплатив, мож- 
но приобрести более быстрое решение в 
виде Расіеоп НО 3850. В то же время эконом- 
ные пользователи могут получить сходный 
уровень производительности, купив разогнан- 
ную версию СеРогсе 8600 СТ или СеРогсе 
7900 С5. 



СгузіБ 5Р йото, 1280x1024 высоноо нѳчоство, 
мѳдры/с 




1і(1(Ле-еп(і 



Касіеоп НР3850256МБ 
(670/1660 МГц; 740/2100 МГц) 



СеРогсе 8600 СТ5 512 МБ 
(675/2000 МГц; 730/2200 МГц) 

КасіеопХ1950РК0512МБ 
(575/1380 МГц; 650/1600 МГц) 

КасіеопХ1950СТ256МБ 
(500/1200 МГц; 620/1600 МГц) 



СеРогсе 8600 СТ 256 МБ 12,47 > 

(540/1400 МГц; 670/1750 МГц) ю,52 > 

СеРогсе 7900 С$ 256 МБ 12,87 > 

(450/1320 МГц; 600/1760 МГц) д оЦ > 



СеРогсе 7600 СТ 256 МБ > 8,39 

(560/1400 МГц; 720/1700 МГц) > 6,63 

Касіеоп НЮ 2600 ХТ 512 МБ С0РК4 > 5,98 

(800/2200 МГц; 880/2350 МГц) > 5/13 

Расіеоп НР 2600 ХТ 256 МБ Р0РЗ > 5 65 

(800/1400 МГц; 830/1900 МГц) у ЛЯ7 



СеРогсе 7600 С$ 256 II 
/800 МГц; 520/950 МГ 



КасіеопХ1650РК0256МБ 
(600/1400 МГц; 650/1600 МГц) 

Касіеоп НЮ 2600 РК0 256 МБ РРКЗ 
(600/1400 МГц; 740/1650 МГц) 



КасіеопРЮ2600РК0 256МБ00К2 
(600/800 МГц; 730/950 МГц) 



СеРогсе 6600 СТ 128 МБ 
(500/1000 МГц; 575/1150 МГц) 

Расіеоп Нй 2400 ХТ 256 МБ 
(700/1600 МГц; 780/1850 МГц) 

СеРогсе 8500 СТ 256 МБ 
(450/800 МГц; 600/950 МГц) 

СеРогсе 8400 С$ 256 МБ 
(450/800 МГц; 550/920 МГц) 

КасіеопХ1550256МБ 
(550/800 МГц; 620/890 МГц) 

СеРогсе 7300 С$ 256 МБ 
(550/700 МГц; 630/900 МГц) 

Касіеоп НР 2400 РК0 256 МБ 
(525/800 МГц; 650/900 МГц) 



> 5,32 

> 4,35 

> 5,78 

> 4,02 



Номинальный режим 
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видеокарты класса ЫдЬ-епсІ 



РѲСІООП гЮ 2000 РРО/МТ 



Продукт предоставлен 

Представительство М5І 
в Украине, 
ѵѵѵѵѵѵ.тісгозтжш 



*★★★*/ 
★ ★★★ 

ЗА 

Производительность; 
для НО 2900 РРО- 
стоимость 

ПРОТИВ 

Высокий уровень 
энергопотребления 
и тепловыделения; 
шумная турбина 



Технические нарактеристики 



Частота чипа/памяти 

600/1600 МГц; 750/1650 МГц 

Возможный разгон 
(чип/память) 

820/2100 МГц; 840/2000 МГц 




М5І РХ2900ХТ-ѴТ2Э512Е 

Карты Расіеоп НО 2900 РРО и НЮ 2900 ХТ 
выполнены на базе одной печатной 
платы, используют аналогичную СО и 
отличаются лишь рабочими частотами. Послед- 
няя на данный момент все еще является флаг- 
маном продуктовой линейки от АТІ/АІѴЮ, ведь 
более новая модель - Расіеоп НЮ 3870 - де- 
монстрирует чуть меньшую производитель- 
ность. Однако высокая себестоимость продук- 
ции, уровень энергопотребления и тепловыде- 
ления, шумный кулер - те факторы, которые 
заставили чипмейкера свернуть производство 
карт, использующих СРІІ Р600. Сегодня еще 
можно найти в продаже модель Расіеоп НЮ 
2900 РРО, и если вас не пугают упомянутые 
недостатки, а разгон - одно из любимых заня- 
тий, она станет отличным выбором за свои 
деньги. Но учтите: существуют НО 2900 РРО 
и родственная ей модель НО 2900 ОТ, 
основанные на упрощенной РСВ и имеющие 
256-битовую шину памяти. 



ВѲСІООП Ш 3870 



Продукт предоставлен 

Сотра$$, 
ѵѵѵѵѵѵ.сотра$$.иа 



Тешические нарактеристики 



Частота чипа/памяти 

450/800 МН2 

Возможный разгон 
(чип/память) 

580/940 МН2 



***** 

ЗА 

Эффективная система 
охлаждения у рефе- 
ренсных моделей; 
отменная производи- 
тельность 

ПРОТИВ 

Карта занимает два 
слота расширения 




РоѵѵегСоІог НО 3870 
512МВСРОР4 

Модель Расіеоп НО 3870 призвана 
заменить собой дорогостоящий 
НО 2900 ХТ. Судя по итогам проведен- 
ного тестирования, компании АТІ/АІѴЮ это 
полностью удалось: несмотря на некоторое 
отставание в отдельных приложениях, новин- 
ка имеет отличное соотношение цена/произ- 
водительность, может похвастаться эффектив- 
ным кулером (и референсные модели, и раз- 
личные вариации от производителей 
графических решений), широко доступна в 
продаже. 

Существующие технологии уже позволяют 
объединять несколько НО 3870 в режиме 
СгоззПге X (три или четыре адаптера), а вско- 
ре на базе того же СРІІ РѴ670 будет анонси- 
ровано двухчиповое решение. Дебют рассмат- 
риваемой видеокарты однозначно удался. 
Однако цена Расіеоп НО 3870 все еще завы- 
шена, поэтому, возможно, следует немного 
подождать с покупкой. 



Остальные представители сегтентѳ 
рынка топовын видеокарт 




За последний год ситуация на 
рынке высокопроизводи- 
тельных графических реше- 
ний практически не изменилась: 
видеокарты, основанные на чи- 
пах ІМѴЮІА, уверенно лидируют в 
этом сегменте. Из еще не назван- 
ных следует упомянуть более 
дешевую альтернативу СеРогсе 
8800 ІІНга - версию с суффик- 
сом СТХ, отличающуюся от флаг- 
мана пониженными тактовыми 
частотами, но во всем остальном 
имеющую аналогичные характе- 
ристики. Однако отметим, что эта 
видеокарта, демонстрирующая 



схожий уровень быстродействия, 
после появления СеРогсе 8800 
СТ5 512 МВ, снимается с произ- 
водства: ІМѴЮІА невыгодно орга- 
низовывать столь жесткую внут- 
реннюю конкуренцию среди доро- 
гих адаптеров. Особенности 
СеРогсе 8800 СТ5 512 МВ и ее 
рыночные перспективы подробнее 
описаны в отдельном материале 
этого номера журнала. В то же вре- 
мя не следует забывать и о назван- 
ной СеРогсе 8800 ОТ 512 МВ, 
которая при демократичной стои- 
мости и впечатляющих скоро- 
стных показателях фактически 



вытеснила с рынка более медлен- 
ные версии 8800 СТ5 с 320 и 

640 мегабайтами видеопамяти, 
основанные на СРІІ С80. Эти 
адаптеры все еще продаются, и 
много таких карт находятся в 
пользовании - ввиду отсутствия 
достойной альтернативы они дли- 
тельное время были единственны- 
ми кандидатами на покупку в це- 
новой категории $300-400. 

Также следует сказать несколь- 
ко слов об укреплении ІМѴЮІА 
своих позиций в ценовом сегмен- 
те, близком к $200, в котором 
сейчас безраздельно господству- 



ет Расіеоп НО 3850. Уже офици- 
ально анонсирована версия 
СеРогсе 8800 СТ подешевле, 
оснащенная 256 мегабайтами 
видеопамяти. А вскоре планиру- 
ется выпуск еще одной карты на 
базе графического чипа С92 - 
СеРогсе 8800 С8, имеющей кон- 
вейерную формулу, отличную от 
таковой у старших моделей. 
Впрочем, на фоне дефицита бо- 
лее дорогих видеокарт, использу- 
ющих названный СРІІ, в ближай- 
шие месяц-два ситуация в дан- 
ном секторе рынка наверняка 
кардинально не изменится. 
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□0р0ГС9 8800 ІЛСгѳ 



Продукт предоставлен 

N65658, 

ѵѵѵѵѵѵ.пеЬе$а.иа 




Р.Е.О.Р., 1280x1024 высомоо нѳчоство, 
мѳдры/с 



Тошичоскио нарактористики 



Частота чипа/памяти 

612/2160 МГц 

Возможный разгон 
(чип/память) 

650/2300 МГц 



***** 

ЗА 

Беспрецедентный 
уровень быстродейс- 
твия; эффективная 
и тихая система ох- 
лаждения 

ПРОТИВ 

С учетом позициони- 
рования - нет 



ЕѴСА е-СеРогсе 88001Жга 
БирегсІоскесІ 768МВ 



Уже больше года прошло с момента анон- 
са топовых графических решений на 
базе СРІІ (380, а видеокарты на его осно- 
ве все еще остаются самыми производитель- 
ными из доступных на рынке. Калифорнийский 
чипмейкер выпустил столь удачный продукт, что 
не торопится с заменой - СеРогсе 8800 Шга в 
плане абсолютного быстродействия сегодня с 
легкостью обходит не только другие модели 
ІМѴЮІА, но и видеоадаптеры конкурентов. 

Эффективное распределение структурных 
узлов СРІІ, 384-битовая шина и 768 МБ памя- 
ти на борту - те аргументы, которые позволят 
флагману еще какое-то время вполне уверен- 
но держаться на первых строчках рейтингов 
производительности. Отметим, что в отличие от 
более дешевых предложений, видеокарты 
СеРогсе 8800 II Ига могут работать в тройном 
режиме 5І_І. Это дает возможность создавать 
на их основе игровые компьютеры с беспре- 
цедентным уровнем быстродействия. 



□ОРОГСО 8800 СТ 512 ГПВ 



Продукт предоставлен 

ИѴЮІА, 

ѵѵѵѵѵѵ.пѵісііа.ш 




Тдншчдснію нэрантерисшни 



Частота чипа/памяти 

600/1800 МГц 

Возможный разгон 
(чип/память) 

720/2200 МГц 



ш 

***** 

ЗА 

Отличное 

соотношение цена/ 
производительность 

ПРОТИВ 

Малоэффективная 
система охлаждения 
на референсных 
видеокартах 



ЫѴЮІА СеРогсе 8800 СТ 5 1 2 МВ 
(референсная карта) 



Рассматриваемый продукт является са- 
мым удачным решением от ІМѴЮІА, 
рассчитанным на массового потребите- 
ля: карты СеРогсе 8800 СТХ/ІІИта слишком 
дороги для большинства пользователей. А вот 
расстаться с суммой, ориентировочно равной 
$300, получив взамен отличную производи- 
тельность, готовы многие, что подтвердил 
предновогодний ажиотаж, связанный с 
СеРогсе 8800 СТ. 

Данная видеокарта основана на графичес- 
ком чипе С92, имеет 256-битовую шину и 
512 МБ памяти. Этого сегодня и в обозримом 
будущем вполне достаточно для комфортной 
работы в современных 30-приложениях. 

Видеокарты 8800 СТ неплохо разгоняются, 
позволяя получить значительный прирост быс- 
тродействия, а многие производители уже 
предложили оверклокерские версии продук- 
тов, однако низкая эффективность штатной СО 
заставляет искать ей достойную альтернативу. 




Васіеоп НР3850 256 МБ 
(670/1660 МГц; 740/2100 МГц) 

СеРогсе 7900 С$ 256 МБ 
(450/1320 МГц; 600/1760 МГц) 

КасіеопХ1950РК0512МБ 
(575/1380 МГц; 650/1600 МГц) 

СеРогсе 8600 СТ$ 512 МБ 
(675/2000 МГц; 730/2200 МГц) 

КасіеопХ1950СТ256МБ 
(500/1200 МГц; 620/1600 МГц) 

СеРогсе 8600 СТ 256 МБ 
(540/1400 МГц; 670/1750 МГц) 

СеРогсе 7600 СТ 256 МБ 
(560/1400 МГц; 720/1700 МГц) 

КасіеопРЮ2600ХТ512МБС00К4 
(800/2200 МГц; 880/2350 МГц) 

Касіеоп НР 2600 ХТ 256 МБ 
(800/1400 МГц; 830/1900 МГц) 



СеРогсе 7600 С$ 256 МБ 
(400/800 МГц; 520/950 МГц) 

Касіеоп НЮ 2600 РК0 256 МБ РйКЗ 
(600/1400 МГц; 740/1650 МГц) 

КасіеопХ1650РК0 256МБ 
(600/1400 МГц; 650/1600 МГц) 

Касіеоп НЮ 2600 РК0 256 МБ РйК2 
(600/800 МГц; 730/950 МГц) 

СеРогсе 6600 СТ 128 МБ 
(500/1000 МГц; 575/1150 МГц) 

СеРогсе 8500 СТ 256 МБ 
(450/800 МГц; 600/950 МГц) 

СеРогсе 8400 С$ 256 МБ 
(450/800 МГц; 550/920 МГц) 

Касіеоп НЮ 2400 ХТ 256 МБ 
(700/1600 МГц; 780/1850 МГц) 

ЫеопХ1550 256МБ 



58 > 
46 > 



(550/800 МГц; 620/890 МГц) 1 ^5_ 

Касіеоп НЮ 2400 РК0 256 МБ > 16 

(525/800 МГц; 650/900 МГц) > И 

СеРогсе 7300 С$ 256 МБ > 13 

(550/700 МГц; 630/900 МГц) > 9 



Номинальный режим 
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Нотодина юстирования 



Исследование уровня быстродейс- 
твия рассмотренных графических 
адаптеров проводилось в популяр- 
ном тестовом пакете ЗОМагкОб и в 
игровых приложениях. Сгузіз позво- 
ляет проверить потенциал видео- 
карт с учетом «запаса прочности» и 
высоких требований 30-приложе- 
ний к скорости работы видеопод- 
системы. Р.Е.А.Р. же дает возмож- 
ность объективно оценить расста- 
новку сил практически во всех 
категориях, даже среди карт началь- 
ного уровня. 

Тесты проводились в операцион- 
ной системе ѴѴіпсіоѵѵз ХР ЗР2. Для 
видеокарт, основанных на чипах 
производства АТІ/АІѴЮ, использова- 
лись драйверы Сат_аІу5т. 8.1, для 
ІЧѴЮІА - РогсеѴѴаге 169.21. Графи- 
ческие адаптеры разгонялись с 
помощью утилиты РіѵаТипег ѵ.2.06, 
мониторинг нагрева чипа осущест- 
влялся встроенным модулем дан- 
ной программы. Температура воз- 
духа в помещении во время тести- 
рования была равна 25 °С. 
Отметим, что частоты изначально 
разогнанных производителями 
моделей видеокарт понижались до 
рекомендованных чипмейкерами, 
дабы правильно оценить расстанов- 
ку сил в каждой категории. 

Помните, что результаты форси- 
рования режима работы того или 
иного адаптера зависят от многих 
факторов (используемой печатной 
платы, типа видеопамяти, эффек- 



тивности системы охлаждения) и 
могут отличаться как в пределах 
одного модельного ряда, так и сре- 
ди карт от разных производителей. 
В процессе исследования мы пред- 
намеренно занижали частоты неко- 
торых очень удачных экземпляров 
при разгоне ориентировочно до 
средних значений, характерных для 
видеокарт, основанных на анало- 
гичных графических чипах. 

Для удобства сравнения итого- 
вые результаты, представленные на 
диаграмме, разделены на соответс- 
твующие категории. Показатели 
графика температур следует учиты- 
вать с поправкой на систему охлаж- 
дения карты: в случае с референс- 
ными видеоадаптерами данные 
будут справедливыми для всех мо- 
делей, при использовании нестан- 
дартных СО результаты нельзя экс- 
траполировать на показатели других 
представителей семейства. 

Обращаем ваше внимание на 
то, что в качестве платформы для 
исследований использовался до- 
статочно мощный тестовый стенд: 
процессор Іпіеі Соге 2 Ехігете 
0X6850 функционировал на часто- 
те 3825 МГц - это позволило 
полностью раскрыть потенциал 
топовых графических адаптеров. 
Однако следует учитывать, что ре- 
зультаты, полученные на платфор- 
мах послабее, могут немного отли- 
чаться от представленных в худшую 
сторону. 



» Конфигурация тестового стенда 



Процессор 


Іпт.еІ Соге 2 Ехігете 0X6850 @ 3825 МГц 


Материнская плата 


Мѵѵау І35Р-5С 


Кулер 


2аІтап СЫР59700 ІЕО 


Оперативная память 


Теат Хт.геетТХОО2048М1066НС5-О 


Блок питания 


Ье диіеі! Зігаідп* Роѵѵег 700 ѴѴ 



» Продунты предоставлены 



АІЬаттоп 


№Ье5а, ѵѵѵѵѵѵ.пеЬеБа.иа 


А51І5 


МТІ, ѵѵѵѵѵѵ.тіі.иа 


ТесппоРагк, ѵѵѵѵѵѵ.іесппорагк.иа 


Ье яиіет.! 


РеѵоКес, ѵѵѵѵѵѵ.геѵоііес.сот.иа 


Віозіаг 


Сотра55, ѵѵ\лАллсотра55.иа 


СІиЬЗР 


№ѵідат.ог, ѵѵѵѵѵѵ.паѵідаіог.иа 


ЕѴСА 


ЫеЬеБа, ѵѵѵѵѵѵ.пеЬеБа.иа 


СідаЬуІе 


Сотра55, ѵѵ\лАллсотра55.иа 


ІШеІ 


Іпіеі, ѵѵѵѵѵѵ.іпіеі.иа 


М5І 


Представительство М5І в Украине, ѵѵѵѵѵѵ.тісго5І:аг.ги 


РоѵѵегСоІог 


Сотра55, \лАЛАллсотра55.иа 


РІЧѴ 


ЫеЬеБа, ѵѵѵѵѵѵ.пеЬеБа.иа 


БаррЫге 


А5ВІ5, ѵѵ\лмлла5Ьі5.иа 


«Квазар-Микро», ѵѵѵѵѵѵ.кѵагаг-тісго.сот 


ХРХ 


ЕІ_КО, ѵѵѵѵѵѵ.еіко.кіеѵ.иа 


«Рома», ѵѵѵѵѵѵ.гота.иа 


2аІтап 


Еіеіек, ѵѵѵѵѵѵ.еіеіек.сот.иа 
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» Тоншчоснио нарантерисгини видоомарт 



Модель 


Видеочип 


Техпроцесс, 
нм 


Частота ядра, 
МГц 


Пиксельные 
процессоры, шт. 


Текстурные 
блоки, шт. 


Объем и тип памяти 


Частота 
памяти, МГц 


Разрядность шины 
памяти, бит 


Касіеоп XI 550 


КѴ51 6/505 РРО 


80 


550 


4 


1 


128/256/512 МБ 00П2 


800 


64/1 28 


Касіеоп XI 650 РКО 


РѴ530/535 


80/90 


500 


12 


4 


256/512 МБ ООР2ЛЮОРЗ 


800/1400 


64/1 28 


Касіеоп XI 950 СТ 


РѴ570 


80 


500 


36 


12 


256/512МБ6ЭОРЗ 


1200 


256 


Касіеоп XI 950 РКО 


РѴ570 


80 


575 


36 


12 


256/512МБСЮОРЗ 


1380 


256 


Касіеоп НО 2400 РКО 


РѴ610 


65 


525 


40 


4 


128/256 МБ 00Н2 


800 


64 


Касіеоп НО 2400 ХТ 


РѴ610 


65 


700 


40 


4 


256МБ6ЭОРЗ 


1600 


64 


Касіеоп НО 2600 РКО 


РѴ630 


65 


600 


120 


4 


256/512МБООР2ЛЮОРЗ 


800/1400 


128 


Касіеоп НО 2600 ХТ 


РѴ630 


65 


800 


120 


4 


256 МБ 6РРРЗ/600Р4 


1400/2200 


128 


Касіеоп НО 2900 РКО 


Р600 


80 


600 


320 


16 


256/512 МБ СйОКЗ 


1600 


256/512 


Касіеоп НЮ 2900 ХТ 


Р600 


80 


750 


320 


16 


512/1 024 МБ (ЮОРЗЛЮОР4 


1650 


512 


Касіеоп НР 3850 


РѴ670 


55 


670 


320 


16 


256/512 МБ СйОКЗ 


1650 


256 


Касіеоп НЮ 3870 


РѴ670 


55 


775 


320 


16 


512МБСЮРВ4 


2250 


256 


СеРогсе 6600 СТ 


ЫѴ43 


90 


500 


8 


- 


128/256 МБ СйОКЗ 


1000 


128 


СеРогсе 7300 С5 


672 


90 


550 


4 


- 


256 МБ ООН2 


700 


64 


СеРогсе 7600 С5 


673 


90 


400 


12 


- 


256 МБ ООР2/60РРЗ 


800 


128 


СеРогсе 7600 СТ 


673 


90 


560 


12 


- 


256/512МБСЮОВЗ 


1400 


128 


СеРогсе 7900 С5 


671 


90 


450 


20 


- 


256МБ6РЭРЗ 


1320 


256 


СеРогсе 8400 С5 


686 


80 


450 


16 


8 


256МБЭОР2 


800 


64 


СеРогсе 8500 СТ 


686 


80 


450 


16 


8 


256/512МБ6ЭОРЗ 


800 


128 


СеРогсе 8600 СТ 


684 


80 


540 


32 


16 


256/512МБСЮОВЗ 


1400 


128 


СеРогсе 8600 СТ5 


684 


80 


675 


32 


16 


256/512МБСЮОВЗ 


2000 


128 


СеРогсе 8800 СТ 


692 


65 


600 


112 


56 


256/51 2/1 024 МБ вООНЗ 


1800 


256 


СеРогсе 8800 СТ5 320/640 МВ 


680 


90 


512 


96 


24 


320/640 МБ вООНЗ 


1600 


320 


СеРогсе 8800 СТ5 51 2 МВ 


692 


65 


650 


128 


64 


512МБ6РОРЗ 


1900 


256 


СеРогсе 8800 СТХ 


680 


90 


575 


128 


32 


768 МБ (ЮйВЗ 


1800 


384 


СеРогсе 8800 ІШга 


680 


90 


612 


128 


32 


768 МБ ЪООКЗ 


2160 


384 



Выводы 

Подводя итоги тестирования, 
следует отметить то, что за- 
частую цена той или иной 
видеокарты оправдывает ее воз- 
можности в плане быстродействия 
и привлекательности для конечно- 
го потребителя (речь идет о самых 
свежих разработках; в данном 
случае адаптеры предыдущих поко- 
лений не всегда могут конкуриро- 
вать с современными продуктами). 
Впрочем, есть и исключения, о 
которых было сказано в материа- 
ле. Для каждой представленной 
видеокарты приведена средняя 
стоимость аналогичных по характе- 
ристикам продуктов, определенная 
по базе ШІіпе.иа. 

В бюджетном сегменте выбор 
довольно велик: нам предлагают 
широкий ассортимент видеокарт, 
основанных на разных графичес- 
ких чипах. Безоговорочным лиде- 
ром в классе до $80 следует при- 
знать Расіеоп НЮ 2600 РРО, и в 
первую очередь с ООРЗ-памятью. 
Тем, кому убеждения не позволяют 
покупать адаптеры на чипах АТІ/ 



АІѴЮ, следует поискать быстрые 
модели СеРогсе 8500 СТ. Если же 
производительность в 30-приложе- 
ниях не играет для вас особой 
роли, а важны отсутствие шума, 
компактные габариты и низкое 
тепловыделение, то выбирайте 
между СеРогсе 8400 С8 и Расіеоп 
РЮ 2400 РРО/ХТ. 

Самый массовый сектор рынка 
условно можно разделить на три 
части: бюджетный тіс!с!Іе-епс! (сто- 
имость видеокарт находится у 
отметки $100) и два более доро- 
гих подсегмента. В первом безого- 
ворочными лидерами являются 
модели Расіеоп РЮ 2600 ХТ, осна- 
щенные памятью 00РЗ, и конку- 
рирующее решение от ІМѴЮІА - 
СеРогсе 8600 СТ. Если же вы хоти- 
те приобрести видеокарту с 
оптимальным, на наш взгляд, соот- 
ношением характеристик, то при- 
смотритесь к Расіеоп Х1950 СТ/ 
РРО или СеРогсе 7900 05, кото- 
рые продаются по цене от $130 до 
150. Тем, кто хочет получить мак- 
симум производительности за 
$200, ввиду отсутствия достойных 
конкурентов, однозначно реко- 
мендуем Расіеоп НЮ 3850. 



В высшем классе наблюдается 
довольно четкая сегментация 
предложений в зависимости от 
стоимости: максимально дорогим 
и быстрым является топовый про- 
дукт от ІЧѴЮІА - СеРогсе 8800 
ІШта. Немного пошатнуть позиции 
флагмана способна более деше- 
вая СеРогсе 8800 СТ8 512 МВ, 
однако подобные видеокарты на 
данный момент не могут быть объ- 
единены в конфигурации Тгіріе 5І_І 
и явно проигрывают сопернику по 
части мультипроцессорных реше- 
ний. Самые интересные предложе- 
ния для тех, кто рассчитывает на 
сумму в $300, - СеРогсе 8800 СТ 
512 МВ и Расіеоп НЮ 3870. При- 
чем в ближайшее время цена на 
последний адаптер должна ощути- 
мо снизиться по сравнению с ре- 
шением от ІМѴЮІА. В то же время 
фактически вытеснены с арены 
топовых графических адаптеров 
СеРогсе 8800 СТХ, СеРогсе 
8800 СТ8 320/640 МВ и Расіеоп 
НЮ 2900 ХТ, которые больше вы- 
пускаться не будут. 

Отметим, что производители 
традиционно предлагают те или 
иные модели видеокарт одного 



семейства с разными наборами 
характеристик. Критерии выбора 
в таком случае остаются неиз- 
менными: частотная формула 
(обязательно необходимо учиты- 
вать, как заводской разгон ска- 
зался на стоимости конечного 
решения - возможно, есть смысл 
взять видеокарту другого класса), 
тишина и эффективность работы 
системы охлаждения, ну и, конеч- 
но, требования, предъявляемые 
к видеоадаптеру и та сумма, ко- 
торой располагает потенциаль- 
ный потребитель. Помните также, 
что менять старые графические 
адаптеры на новые не всегда 
целесообразно из-за минималь- 
ной разницы в производитель- 
ности и в цене, а поддержка 
ОігесІХ 10 пока не является плю- 
сом при оценке недорогих пред- 
ложений, так как невозможно 
раскрыть потенциал данного АРІ 
при его работе на картах с отно- 
сительно медленными СРІІ. Наде- 
емся, что этот материал поможет 
вам правильно сориентироваться 
при очередном апгрейде видео- 
подсистемы. Желаем удачного 
выбора! 
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I 



Тѳст ТВ-тюнѳров 



Сергей Светличный 




%ЧЬ данном тесте мы рас- 

сматривали только внут- 
шш ренние модели, посколь- 

ку они в общем случае показывают 
более высокое качество, чем тюнеры, 
подключаемые по 115В. К тому же, на 
наш взгляд, именно «спрятанные» 
внутрь системного блока тюнеры явля- 
ются самыми удобными в повседнев- 
ном использовании. Ценовой диапа- 
зон - от $50 и выше. 

Основным критерием оценки было 
качество приема аналогового телеви- 
зионного сигнала. Здесь отмечались 
чувствительность тюнера, точность 
цветопередачи, способность подавлять 
эфирные помехи. Оценивалось и при- 
лагаемое программное обеспечение, 
его функциональность и удобство ис- 
пользования. Кроме того, учитывалась 
стоимость устройства, которая в отде- 
льных случаях также оказывала влия- 
ние на финальную оценку. 

В силу практически полного отсутс- 
твия цифрового вещания в формате 
ОѴВ-Т в нашей стране (на данный мо- 
мент оно имеется по большому счету 
только в Киеве) возможность такого 
приема отмечалась как дополнитель- 
ный плюс, не влияющий на итоговый 
рейтинг. 





» Продунты продостѳвлоны 


АѴегМесІіа 


«Оргтехника», ѵѵѵѵѵѵ.огд.пеіміа 


Оат.аІ_их, ѵѵѵѵѵѵ.сіаіаіих.иа 


№ѵідат.ог, паѵідаіог.иа 


ВеЬоИег 


«Рома», гота.иа 


СідаЬуІе 


Сотра55, ѵѵѵѵѵѵ.сотраББ.иа 


СоТѴіеѵѵ 


Представительство СоТѴіеѵѵ в Украине, 
ѵѵѵѵѵѵ.д 01 ѵі еѵѵ.со т . и а 


КѴѴогИ 


Оат.аІ_их, ѵѵѵѵѵѵ.сіаіаіих.иа 


«Рома», гота.иа 


Ріппасіе 


МасНОІІЗЕ, таспоиБе.иа 



ото Андрея Шелухи на 



тестирование внутренних ТВ-тюнеров 




Тднничдсніш нарактористини 



РМ-тюнер 

есть 

РѴВ-Т 

есть 



Видеовходы 

5-Ѵісіео 



Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

нет 



Интерфейс 

РСІ 



***** 

ЗА 

Очень высокое 
качество приема 
аналогового сигнала; 
функциональное ПО; 
поддержка ОѴВ-Т 

ПРОТИВ 

Особых недостатков 
нет 



РІ/9ГГП90ІѲ 

АѴегТѴ НуЬгісІ + РМ РСІ 



Тюнер построен на базе чипа Рпііірз 
5АА7135Ш (отвечает за аналоговое ТВ) 
и демодулятора МТ352 (для приема 
цифрового ТВ стандарта ОѴВ-Т). Кроме того, 
он также может принимать радиосигнал 
(опять-таки аналоговый и цифровой). Видео- 
вход у АѴегТѴ НуЬгіс!+РМ всего один - 5-Ѵіо!ео, 
от композитного производитель, похоже, ре- 
шил отказаться. 

Программное обеспечение тюнера АѴегТѴ 
6.1.1 производит приятное впечатление своей 
функциональностью (есть т_іте5пітт_, планиров- 
щик, детальные настройки для каждого канала 
в отдельности, видеозахват как собственными 
силами в несколько различных форматов, так 
и с использованием любого установленного в 
системе кодека и т. д.). 

Качество приема аналогового сигнала 
очень высокое. Тюнер без проблем нашел 
почти все транслируемые каналы, причем 
подавляющее большинство принималось либо 
практически идеально, либо с незначительны- 
ми помехами, не мешающими просмотру. 
Определенная заслуга здесь, безусловно, и 
специальной функции ПО для улучшения кар- 
тинки - Ѵісіео (Эиаіііу Епііапсетепі, при вклю- 
чении которой количество помех заметно 
уменьшается. Цветопередача АѴегТѴ 
НуЬгіо!+РМ по большей части очень точная, 
незначительные отклонения наблюдаются 
лишь на отдельных телеканалах и связаны, 
скорее всего, с особенностями их трансляции. 

Пульт ДУ стандартный для тюнеров этого 
производителя. Он хорошо лежит в руке и 
достаточно удобен в использовании, при- 
драться можно разве что к несколько тугова- 
тым кнопкам. 

К сожалению, в комплекте поставки отсутс- 
твует антенна для приема ЭѴВ-Т, поэтому при- 
дется покупать ее отдельно. 



Тонничосшо нѳрактористики 



РМ-тюнер 

есть 

ПѴВ-Т 

есть 

Видеовходы 

5-ѴісІео, СотроБІІе 

Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

есть 

Интерфейс 

РСІ 



***** 

ЗА 

Очень высокое 
качество приема 
аналогового сигнала; 
поддержка ОѴВ-Т; 
возможность исполь- 
зования пульта ДУ в 
других приложениях 

ѴѴІПСІ0ѴѴ5 

ПРОТИВ 

Особых недостатков 
нет 



И/огШЛа 

АѴегТѴ НуЬгісІ МСЕ 316 Ріиз 



Гибридная модель, в которой для декоди- 
рования аналогового сигнала использует- 
ся чип Рпііірз 5АА7135НЦ а для ОѴВ-Т - 
Іпт.еІ ѴѴ.ІСЕ6353. Буквы «МСЕ» в названии оз- 
начают совместимость с ѴѴіпоІоѵѵз Месііа 
Сепіег ЕсПІіоп, а следовательно - и наличие 
аппаратного кодирования в МРЕС-2 (для этой 
цели применяется чип МЕС Р061151). 

АѴегТѴ НуЬгіс! МСЕ 316 РІиз - самая новая 
модель от АѴегМеоІіа, и тем удивительнее тот 
факт, что в ней, в отличие от практически всех 
остальных современных тюнеров, вместо си- 
ликонового ВЧ-блока используется «классичес- 
кий» Рпііірз РІѴЮ1216МЕІЧѴІ- Впрочем, это 
скорее плюс, нежели минус, ведь данный ВЧ- 
блок имеет высокую чувствительность и поме- 
хоустойчивость, что и было продемонстрирова- 
но в ходе тестирования - тюнер уверенно 
нашел все каналы (сканирование эфира, кста- 
ти, заняло буквально пару минут), причем на 
большинстве из них помехи практически от- 
сутствовали, качество изображения было, по- 
жалуй, наилучшим из продемонстрированных 
всеми тюнерами в этом обзоре. 

Программное обеспечение, традиционно 
для продукции АѴегМеоІіа, никаких особых на- 
реканий не вызывает - оно достаточно функ- 
ционально и при этом удобно в использовании. 
Отметим лишь отсутствующую возможность 
записи аналогового телесигнала с помощью 
любого системного кодека - впрочем, в ПО 
есть выбор из большого количества встроен- 
ных кодеков, так что это нельзя назвать сколь- 
ко-нибудь серьезным недостатком. 

Отдельно стоит отметить пульт ДУ - в данной 
модели он подключается не к тюнеру, как 
обычно, а к порту 115В, и опознается системой 
как НЮ-устройство, что позволяет использо- 
вать его в любом приложении, поддерживаю- 
щем переназначение горячих клавиш. 
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се* 
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Тоншчоскио нарактористиш 



РМ-тюнер 

есть 

РѴВ-Т 

нет 

Видеовходы 

5-ѴісІео, СотроБІІе 

Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

нет 



Интерфейс 

РСІ 



***** 

ЗА 

Очень хорошее ка- 
чество изображения; 
функциональное ПО 

ПРОТИВ 

Огрехи в украинской 
локализации про- 
граммного обеспе- 
чения 



РІІ9ГГТІ9С]ІЭ 

АѴегТѴ $гис)іо 5091ІА 



Это чистый аналоговый тюнер на базе 
чипсета Рпііірз ЗАА7135НЦ предна- 
значенный, как видно из названия, 
для продажи на территории Украины. Име- 
ется также РМ-тюнер с поддержкой РОЗ 
(прием коротких текстовых сообщений). 

С программным обеспечением, шед- 
шим на диске, наблюдались определен- 
ные проблемы, однако загруженное с офи- 
циального российского сайта аѵегіѵ.ги ПО 
работало идеально (несмотря на то что 
номер версии у них совпадал). Единствен- 
ная претензия, которую можно высказать 
в адрес АѴегТѴ, - это ужасная локализация 
на украинский язык. Для примера, зкіп 
переведен как «зовнішній шар», а 
с!еіпт_егІасіпё - как «расперемеженіе». К 
тому же надписи не всегда умещаются в 
отведенное для них место, поэтому то и 
дело видишь загадочные фразы вроде 
«Включити функцію "Г..."», «Включения 
фільтру для усунення еф...» и т. д. Возмож- 
ности переключения на русский или анг- 
лийский языки интерфейса в программе 
нет - АѴегТѴ использует настройки 
ѴѴіпсІоѵѵз (из раздела Региональные на- 
стройки в Панели управления). 

В плане же функциональности придрать- 
ся к АѴегТѴ довольно сложно - тут есть 
все, что может понадобиться даже доста- 
точно требовательному пользователю: 
индивидуальные настройки каналов, 
Іітезпіт"!:, перепрограммирование пульта 
ДУ, запись видео с использованием любо- 
го системного кодека и т. д. 

Качество приема также порадовало - 
почти на всех каналах наблюдалась очень 
чистая, практически без помех картинка с 
точной цветопередачей и достаточно высо- 
кой четкостью. 



Тонничосшо нарактористики 



РМ-тюнер 

есть 

ПѴВ-Т 

нет 

Видеовходы 

5-ѴісІео, Сотро$іт.е 

Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

нет 



Интерфейс 

РСІ 



**** 

ЗА 

Отличное ПО; вклю- 
чение ПК с пульта 
ДУ; хорошее качест- 
во изображения при 
условии уверенного 
приема 

ПРОТИВ 

Телеканалы со 
слабым уровнем 
сигнала принима- 
ются с заметными 
помехами 



Е&иоІО^Г 

ВеЬоІсі ТѴ 609 РЮ5 



Аналоговый тюнер от популярного на 
российском рынке производителя 
Вепоісіег построен на базе чипа Рпііірз 
ЗАА7135Ш и классического ВЧ-блока Рпііірз 
Мк5. Маркировка «РОЗ» в названии модели 
обозначает возможность приема сигнала РОЗ, с 
помощью которого большинство РМ-радиостан- 
ций передают короткие текстовые сообщения 
(например, контактные телефоны станции, рек- 
ламные объявления и др.). Кроме того, в Вепоіс! 
ТѴ 609 РОЗ реализована поддержка технологии 
АРРС (АоѴапсес! Ретоіе & Роѵѵег СоШтоІ), позво- 
ляющей, в частности, использовать пульты ДУ 
сторонних производителей, включать компью- 
тер посредством пульта ДУ (причем двумя спо- 
собами - как по РСІ-шине, так и «напрямую», с 
помощью подключения тюнера к соответствую- 
щему разъему на материнской плате). 

Программное обеспечение тюнера при 
ближайшем рассмотрении производит исклю- 
чительно благоприятное впечатление. За ма- 
лым размером дистрибутива и неказистым 
внешним видом скрывается едва ли не самая 
богатая функциональность среди всех рас- 
смотренных в данном тестировании моделей. 
Так, имеются т_іте5піт"1: (необходима установка 
МРЕС-2 кодеков от Іпт_егѴіс!ео, которые нахо- 
дятся на одном из инсталляционных СО), инди- 
видуальная настройка каждого телеканала в 
отдельности (и изображения, и звука), автооп- 
ределение видеостандарта (а также его руч- 
ная установка), расширенная настройка 030 
для полноэкранного режима, масса предуста- 
новленных пресетов для записи видео, не- 
сколько вариантов деинтерлейсинга и т. д. 

Качество картинки стандартное для тюне- 
ров на базе данного чипа от Рпііірз - хорошая 
цветопередача и минимум шумов на телека- 
налах с сильным сигналом. Однако при менее 
уверенном приеме на изображении появляет- 
ся достаточно заметное зерно. 
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тестирование внутренних ТВ-тюнеров 




Тднничдсніш нарактористики 



РМ-тюнер 

есть 

РѴВ-Т 

есть 

Видеовходы 

5-ѴісІео, Сотро$іт,е 

Аппаратное кодирование 
в МРЕС-2 

нет 



Интерфейс 

РСІ 



*** 



ЗА 

Хорошая комплекта- 
ция; прием ОѴВ-Т 

ПРОТИВ 

Изображение 
довольно шумное 




СідѳЬуй 

НуЬгісІ ТѴ СагсІ ОТ 
РТѴ-ТАР-РН 



Слово «гибридный» в названии этого тю- 
нера обозначает возможность приема 
не только аналогового, но и цифрового 
сигнала. За первый отвечает чип Рпііірз 
5АА7131Е, за второй - Рпііірз ЮА10046А. 

У СіёаЬуІе нет собственного ПО для ТВ-тю- 
неров, поэтому в комплекте с НуЬгіс! ТѴ Саго! 
идет медиацентр СуЬегЫпк РоѵѵегСіпета 4 - у 
него удобный и наглядный интерфейс, идеаль- 
но подходящий для управления с помощью 
пульта ДУ, однако, что традиционно для ПО 
такого рода, у РоѵѵегСіпета оказывается весь- 
ма слабая функциональность. Так, из настроек 
записи доступен лишь выбор качества - 
ёоосІ/Ьеііег/Ьезі, ни о каких кодеках нет и 
речи (РоѵѵегСіпета «знакома» лишь с МРЕО-2). 
Индивидуальные настройки для каждого кана- 
ла отсутствуют (к счастью, ПО достаточно кор- 
ректно их устанавливает автоматически, а 
значит, особой потребности в таких настрой- 
ках нет). 

С комплектацией у этого тюнера все в по- 
рядке - кроме пульта ДУ, в коробке имеется 
очень хорошая раздвижная антенна для ОѴВ-Т, 
переходник для разных типов антенных разъ- 
емов, кабель для видеозахвата (с 3-Ѵіс!ео и 
композитным входами). 

К сожалению, в плане качества приема 
похвастать ему особо нечем. В процессе не- 
продолжительного сканирования эфира тюнер 
нашел почти все каналы, однако практически 
на каждом наблюдался достаточно заметный 
шум, да и четкость картинки могла бы быть 
повыше. 

С цифровым эфиром все, разумеется, про- 
ще - прием или есть, или нет. Однако возмож- 
ности ручного указания частоты здесь явно не 
хватает - поиск осуществляется путем скани- 
рования всего частотного диапазона, что зани- 
мает довольно много времени. 



Тонничосшо нарактористики 



РМ-тюнер 

есть 

ПѴВ-Т 

есть 



Видеовходы 

5-Ѵісіео 



Аппаратное кодирование 
в МРЕС-2 



Интерфейс 

РСІ Ехрге$$ 



**** 

ЗА 

Богатая комплекта- 
ция; прием ОѴВ-Т; 
аппаратное кодиро- 
вание в МРЕЗ-2 

ПРОТИВ 

Некоторые огрехи в 
ПО; не лучшее качес- 
тво изображения 



ОоИ/Іѳш 

Х5 йѴО НуЬгісі РСІ-Е 



Это одна из самых новых моделей в нашем 
тесте. СоТѴіеѵѵХб ОѴО НуЬгісІ РСІ-Е 
является гибридным тюнером для шины 
РСІ Ехргезз, построенным на базе чипа Сопехапт. 
СХ23887-142 (для аналогового сигнала) и демо- 
дулятора Іпіеі ѴѴ.ІСЕ6353 (для ОѴВ-Т). Кроме 
того, на плате имеется Сопехапт. СХ23417-112 
(для аппаратного кодирования в МРЕС-2). 

Программное обеспечение СоТѴіеѵѵ очень 
функционально. Так, кроме стандартных функ- 
ций вроде Іітезгіі^І, индивидуальной настрой- 
ки каждого канала, имеется возможность на- 
ложения любого установленного в системе 
ОігесІЗпоѵѵ и ЭМО видео- и аудиофильтра, 
применения эффектов при переключении 
каналов, редактирования всех горячих кла- 
виш и даже такая экзотика, как... использова- 
ние ПО в составе системы видеонаблюдения 
(при подключении к видеовходу тюнера видео- 
камеры). К сожалению, в нашем случае ПО 
работало неидеально - так, в процессе авто- 
матического сканирования эфира было более 
трех десятков ложных срабатываний, а после 
тщательной настройки всех найденных кана- 
лов и закрытия окна ПО просто перестало 
«видеть» обнаруженные каналы, и процедуру 
сканирования пришлось проводить повторно. 
Кроме того, при выборе видеорендера про- 
граммное обеспечение однажды зависло. 

Качество картинки в целом хорошее, одна- 
ко не лучшее в тесте. Несмотря на наличие ап- 
паратного фильтра для улучшения изображе- 
ния, на большинстве каналов наблюдался 
едва заметный шум (впрочем, он заметно 
слабее, чем у ряда других тюнеров). Кроме 
того (но это уже, скорее всего, проблемы конк- 
ретной модели, попавшей к нам на тестирова- 
ние), практически на всех каналах имел место 
непонятный цветной «снег» на ярких участках 
изображения. 
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Тоншчоскио нарактористики 



РМ-тюнер 

есть 

РѴВ-Т 

нет 



Видеовходы 

5-Ѵісіео 



Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

нет 



Интерфейс 

РСІ Ехрге$5 



**** 

ЗА 

Очень хорошее ка- 
чество изображения; 
возможность про- 
смотра двух каналов 
одновременно 

ПРОТИВ 

На большинстве 
каналов наблюдают- 
ся незначительные 
звуковые артефакты 




Ншогіс) 



□иаі Апаіод ТѴ Сагсі 
РѴВ-ТѴ РЕ210 



Это один из первых тюнеров с интерфей- 
сом РСІ Ехргезз. Сразу заметим, что 
никаких отличий от привычных моделей 
под шину РСІ замечено не было. 

Основной особенностью РѴР-ТѴ РЕ210 
является наличие двух независимых прием- 
ников телесигнала - на этом тюнере можно 
просматривать сразу два различных канала 
(по сути, только в таком случае удается орга- 
низовать настоящий режим Рісіиге-іп- 
Рісіиге - у остальных моделей он означает 
всего лишь возможность одновременного 
просмотра ТВ и записанного ранее видео). 
Для этих целей в тюнере используется чип 
Рпііірз 5АА7162Е/С, способный обрабаты- 
вать два аналоговых телесигнала параллель- 
но, и два высокочастотных блока Рпііірз 
ТОА8275АС1. 

Программное обеспечение НурегМеоІіа 
достаточно функционально, однако особым 
удобством использования не отличается. На- 
пример, при запуске открывается основное 
окно (на панели задач не отображающееся), в 
котором нужно выбрать в выпадающем спис- 
ке источник видеосигнала (ТѴІ, ТѴ2, РМ1, 
РМ2), и только после этого появляется окно 
просмотра. Индивидуальных настроек цвет- 
ности в НурегМеоІіа нет, при записи можно 
использовать лишь идущие вместе с ПО коде- 
ки (МРЕС-1/2/4, причем для последнего - 
кодеки исключительно от Місгозот"! либо ОіѵХ). 

Качество изображения у РѴР-ТѴ РЕ210 
очень хорошее, тюнер продемонстрировал 
высокую чувствительность, поймав практи- 
чески все транслируемые телеканалы, при- 
чем большинство из них - фактически без 
помех. А вот со звуком дела обстоят не так 
хорошо - на большинстве каналов время от 
времени слышны какие-то щелчки (в записи 
они отсутствуют). 



Тднничдснію нараитористиии 



РМ-тюнер 

есть 

оѵв-т 

нет 

Видеовходы 

5-ѴісІео 

Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

есть 



Интерфейс 

РСІ 



*** 



ЗА 

Аппаратное коди- 
рование в МРЕѲ-2; 
низкая цена 

ПРОТИВ 

Слабое ПО; посред- 
ственное качество 
изображения 




Ишогісі 



Ѵ5-ТѴМР II ВВ МСЕ 201 



Это уже достаточно старая модель 
(выпущена в 2005 г.), однако на 
нашем рынке она все еще доступ- 
на. Тюнер базируется на чипе Сопехапт. 
СХ23880-19. Отличительной его особен- 
ностью является поддержка аппаратного 
кодирования видеопотока в МРЕО-2 - для 
этих целей на плате имеется кодер 
Сопехапі СХ23416-12. 

Из названия модели следует возмож- 
ность ее использования в операционной 
системе в составе медиацентра (в 
ѴѴіпсІоѵѵз ХР Месііа Сепіег Ео!Шоп либо 
ѴѴіпсІоѵѵз Ѵізіа). Для владельцев других 
версий ОС от Місгозот"! производитель 
тюнера предлагает программное обеспе- 
чение ІпІегѴісІео Ноте Тпеаіег, являюще- 
еся довольно простым медиацентром. 
Пожалуй, единственным его достоинством 
можно назвать приятный внешний вид, 
поскольку с функциональностью у этого 
ПО имеются достаточно большие пробле- 
мы. Так, для настройки ІпІегѴіоІео Ноте 
Тпеаіег применяется отдельная утилита с 
совершенно иным интерфейсом (для за- 
пуска которой нужно предварительно 
выйти из основной программы), причем в 
плане функциональности ничем особым 
она похвастать, откровенно говоря, не 
может. 

Пульт ДУ непривычной формы и по 
удобству использования находится между 
пультами традиционного вида и моделями 
формфактора «кредитная карта». 

Качество телеприема можно назвать 
удовлетворительным. Цветопередача до- 
статочно точная, хоть и не идеальная: 
картинка выглядит не самой четкой, шу- 
мы отсутствуют лишь на телеканалах с 
высоким уровнем сигнала. 



52 Домашний ПК 2/2008 



тестирование внутренних ТВ-тюнеров 
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Тоншчоскио нарактористики 



РМ-тюнер 

есть 

РѴВ-Т 

есть 



Видеовходы 

5-ѴісІео 



Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

нет 



Интерфейс 

РСІ 



**** 

ЗА 

Удобное в исполь- 
зовании ПО; эрго- 
номичный пульт ДУ; 
высокая четкость 
изображения 

ПРОТИВ 

Невысокая чувстви- 
тельность тюнера; 
функциональность 
ПО могла бы быть 
повыше 



РІППЭСІ9 

РСТѴ НуЬгісІ Рго РСІ 



Как видно из названия, это гибридный 
тюнер, позволяющий сканировать как 
аналоговый телеэфир, так и цифровой в 
формате ОѴВ-Т. За первое отвечает чип Рпііірз 
5АА7131Е, за второе - Рпііірз ТОА10046А. 
Кроме того, имеется и РМ-тюнер также с воз- 
можностью приема аналогового и цифрового 
сигнала. 

В связке с устройством используется стан- 
дартное ПО данного производителя - Ріппасіе 
Месііа Сепіег. Его достоинства и недостатки 
во многом схожи с таковыми у других медиа- 
центров: с одной стороны, это привлекатель- 
ный удобный интерфейс, оптимизированный 
для управления с помощью прилагающегося 
пульта ДУ (кстати, очень удачного в плане 
эргономики), а также возможность использо- 
вания Ріппасіе Месііа Сепіег для воспроизве- 
дения любого медиаконтента на вашем ПК 
(видео, музыка, фото). С другой стороны, оп- 
ределенные неудобства в настройке програм- 
мы (для этих целей есть отдельная утилита, 
которая не может быть запущена одновре- 
менно с основным ПО) и относительно невы- 
сокая функциональность (видеозахват в 
МРЕО-2 и ОіѵХ с минимумом настроек, отсутс- 
твие регулировки изображения каналов 
и т. д.). Кроме того, программное обеспече- 
ние от Ріппасіе отличается неоправданно 
высокими системными требованиями - на- 
пример, крохотная утилита-зспесіиіег, распо- 
ложенная в системном трее, занимает в опе- 
ративной памяти больше 50 МБ. 

Качество изображения хорошее, также 
радует высокая четкость, однако чувствитель- 
ность ВЧ-блока явно не самая лучшая в тес- 
те - чистая картинка была только на каналах 
с самым высоким уровнем сигнала, на ос- 
тальных же наблюдался характерный мелко- 
зернистый шум. 



Тднничдсніш нарактористики 



РМ-тюнер 

есть 

ПѴВ-Т 

есть 



Видеовходы 

5-Ѵісіео 



Аппаратное кодирование 
вМРЕС-2 

нет 



Интерфейс 

РСІ Ехрге$$ 



***** 

ЗА 

Возможность приема 
двух сигналов одно- 
временно; удобное 
в использовании ПО; 
эргономичный пульт 
ДУ; прием ЭѴВ-Т 

ПРОТИВ 

Невысокая чувстви- 
тельность тюнера 



Ріппѳсіо 

РСТѴ йиаі НуЬгісІ Рго 
РСІ Ехргезз 



Несмотря на очень похожее название, у 
данной модели достаточно отличий от 
РСТѴ НуЬгіс! Рго РСІ. Это и интерфейс РСІ 
Ехргезз, и, что гораздо более важно для пользо- 
вателя (поскольку никакой разницы между мо- 
делями под РСІ и РСІ Ехргезз он наверняка не 
заметит), возможность приема сразу двух теле- 
сигналов, для чего на тюнере имеется пара ан- 
тенных входов, а также чип Рпііірз ЗАА7162Е/С, 
способный обрабатывать пара аналоговых сиг- 
нала одновременно, и два чипа ТОА10046А 
для декодирования ОѴВ-Т. Кроме полноценного 
режима «картинка в картинке» (у обычных тю- 
неров под ним подразумевается просмотр 
видео поверх телевизионной трансляции), 
такая «дуальность» РСТѴ ОиаІ НуЬгіо! Рго позво- 
ляет записывать один телеканал при просмотре 
другого, что в ряде случаев может оказаться 
весьма полезным. Также наличие двух антен- 
ных входов дает возможность одновременно 
подключить к тюнеру, скажем, кабельное ТВ и 
комнатную антенну для приема цифрового 
сигнала в формате ОѴВ-Т. 

Поставляемое с этим тюнером программное 
обеспечение Ріппасіе ТѴСепІег Рго несколько 
отличается от Ріппасіе Мео!іа Сепіег, идущего в 
комплекте с РСТѴ НуЬгіс! Рго РСІ. Хотя внешне 
они весьма похожи, возможностей медиацент- 
ра у ТѴСепІег Рго нет, зато функциональность в 
плане работы с ТВ у него явно повыше (вдоба- 
вок наконец-то нам разрешили вызывать окно 
настроек без закрытия основного приложения). 
Вот только системные запросы остались пре- 
жними - ТѴСепІег Рго вместе с находящимися 
в трее утилитами занимает почти 200 МБ ОЗУ. 

Качество изображения РСТѴ ОиаІ НуЬгіс! Рго 
РСІ Ехргезз практически не отличается от РСТѴ 
НуЬгіо! Рго РСІ - хорошая в целом картинка с 
мелкозернистым шумом на каналах с не са- 
мым высоким уровнем сигнала. 
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Компьюте 



іектующи 



«БЮДЖОТНЫСІ ДПН»: тинитѳльная иона 



Даже бюджетный 
компьютер в пред- 
ставленной конфи- 
гурации вполне 
способен спра- 
виться со многими 
задачами, включая 
современные игры. 





ІпИеІ РепШт ОиаІ-Соге Е2160 (1,8 ГГц, 1 МБ) $85 
АІѴЮАтЫоп 64X2 4000+ (2,1 ГГц,2х512 КБ) $75 






Интегрированное аудио 5.1 














Чипсет ІптеІ Р965 Ехрге$5 $85 
Чипсет ЫѴЮІА пРогсе 550/560 $70 


с 


Корпус Місісііе Тоѵѵег АТХ 400 Вт $55 




Память 2x1 ГБ00Р2-800 $50 






Клавиатура, Р5/2 $10 




Видеокарта Касіеоп НО 2600 ХТ 256 МБ ШОКЗ $1 05 


о 

/ ^ ./ 


Мышь оптическая, Р5/2 $15 




Жесткий диск 250 ГБ, кэш-буфер 8 МБ $70 




Кулер, аксессуары $25 


с? 


[.С0-монитор19",ТМ,0ѴІ $200 


ііі 


Акустика 2.0 или наушники $25 


Г 


0Ѵ0+/-РѴѴ ОиаІ І_ауег, мультиформатный $35 






Суммы для ПК на платформах 





«ОптиПбЛЫНЫй ДПИ»- наішчішо соотношение цона/начоство 





Іпиеі Соге 2 дио Е4500 (2,2 ГГц , 2 МБ) $130 
АМЭ АіЫоп 64 Х2 4800+ (2,5 ГГц, 2x512 КБ) $105 


ш 


Чипсет ІпіеІ Р35, поддержка Г$В>2 ГГц $110 
Чипсет ЫѴЮІА пГогсе 570 ЫИга/БИ $90 


[ 


Память 2x1 ГБ00Р2-1066 $130 




Видеокарта Расіеоп НО 3850 256 МБ $210 




Жесткий диск 500 ГБ, кэш-буфер 16 МБ $120 




КР-монитор 19", Р-МѴА, РѴІ $300 


ч 


0ѴЭ+/-РѴѴ ЭиаІ І_ауег, мультиформатный $35 



■ 


Интегрированное аудио 5.1 


9 


Корпус МісІсЛе Тоѵѵег АТХ 400 Вт $85 




Клавиатура, м$В $15 


Г) 


Мышь лазерная, ІІ5В $25 


е 


Кулер, аксессуары $35 




Акустика 5.1 $90 




Суммы для ПК на платформах 







Конфигурация ПК 
среднего класса 
сочетает разумную 
цену с достаточно 
высокой произво- 
дительностью в 
играх. 
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За прошедший месяц про- 
изошло не так много изме- 
нений - компьютерная 
индустрия впала в зимнюю 
спячку. Но затем, пробудившись 
после новогодних праздников, 
производители засыпали нас анон- 
сами новых продуктов, так что са- 
мое время спланировать покупки. 

Компания АІѴЮ начала год с 
объявления о снижении цен на 
свои процессоры. В линейке 
Ат_пІоп 64 Х2 сильнее других поде- 
шевели СРІІ серии ВІаск ЕсІШоп с 
расширенными возможностями 
разгона. При этом модель с индек- 
сом 5000+ оказалась чуть дороже 
$100 независимо от «цвета» вер- 
сии. В то же время пользователей, 
которые еще не определились с 
выбором новой платформы, боль- 
ше всего интересует стоимость 
четырехъядерных Рпепот. Цены 
на эти процессоры на момент по- 
явления на нашем рынке начина- 
лись с отметки $280 (за младший 
Рпепот 9500 с тактовой частотой 
2,2 ГГц). И мы ожидали, что их сни- 
жение впечатлит гораздо сильнее, 
чем быстродействие данных чи- 
пов. Но этим надеждам пока не 
суждено сбыться: смена ценников 
(от $230-250 в рознице) не стала 
весомым аргументом в пользу 
Рпепот против более производи- 
тельного Соге 2 (Зиас!. Чтобы скло- 
нить энтузиастов к переходу на 
платформу АМ2+, АМО должна 
сделать предложение, от которого 
было бы трудно отказаться: четы- 
рехъядерник дешевле $200. 

А вот на рынке видеокарт ком- 
пания АІѴЮ вполне успешно при- 
меняет проверенную годами такти- 
ку «цена против производительнос- 
ти». Отставая в верхнем сегменте, 
она вышла на лидирующие пози- 
ции в среднебюджетном с помо- 
щью Расіеоп НО 3850/3870. Но 
вряд ли ІЧѴЮІА будет долго нахо- 
диться в роли догоняющего: появ- 
ление в продаже акселераторов 
модельного ряда СеРогсе 8800 С5 
наверняка улучшит ситуацию как 
для самой калифорнийской 
компании, так и для покупателей. 

Быстродействие СеРогсе 8800 СЗ 
оказывается примерно на 20-30% 



ниже такового у СеРогсе 8800 СТ 
(без учета разгонного потенциала, 
который у 65-нанометровых чипов 
весьма неплох). При цене на 30- 
40% меньшей, чем у 8800 ОТ, они 
могут стать очень даже привлека- 
тельными вариантами в диапазо- 
не $150-200. У ІЧѴЮІА до сих пор 
«играет» СеРогсе 8600 (ЗТ5, по 
быстродействию уже откровенно 
не соответствующий званию адап- 
тера среднего уровня, особенно на 
фоне Расіеоп НО 3850, с которым 
придется соперничать СеРогсе 
8800 С8. Что интересно, на деньги 
покупателей здесь есть еще один 
претендент: в феврале ІМѴЮІА плани- 
рует представить СеРогсе 9600 СТ 
(09Р). Производительность этого 
решения оценивается как чуть 
более высокая, чем у Расіеоп 
Н 03850 и СеРогсе 8800 С8, и раза 
в два - чем у СеРогсе 8600 СТ8, 
который сейчас предлагается по 
$160-200. 

Теперь о новостях Іпіеі. Новые 
цены на 45-нанометровые четы- 
рехъядерники установлены на 
уровне текущих на 65-нанометро- 
вые. То же относится и к двухъ- 
ядерным чипам средне-высокого 
сегмента. Так что ищите в прода- 
же Соге 2 ()иад С)9300 и Соге 2 
Оио Е8200 - с этими процессора- 
ми можно штурмовать 4 ГГц в тех 
ситуациях, где мы пытались вы- 
жать из 65-нанометровых чипов 
гораздо более скромные 3,6 ГГц. 
Вообще говоря, ближайший месяц 
станет временем томительного 
ожидания - когда же новинки 
появятся в продаже, а цены на 
них придут в норму. 

Если говорить о других компо- 
нентах - материнских платах, па- 
мяти и прочем, здесь в ближайшие 
месяц-два изменений не предви- 
дится. Например, единственным 
вопросом, связанным с модулями 
оперативной памяти, будет «так 
все-таки 4 или 2 ГБ?», а правиль- 
ным ответом - «2 ГБ 00Р2-1066». 
Иными словами, лучше не эконо- 
мить копейки на тех комплектую- 
щих, которые позволят раскрыть 
потенциал системы на рубль: мень- 
ше всего хотелось бы «упереться» 
в предел возможностей дешевых 




м. Запоріжжя 

вул. 40 років Рад- УкраТни, 39 
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«Прогрессивный ДПИ»: начоство провышо всого 



Система высокого 
уровня предна- 
значена для жела- 
ющих «прокатить- 
ся с ветерком» и 
готовых потратить 
на это достаточно 
средств. 





Іпиеі Соге 2 Рио Е6750 (2,66 ГГц, 4 МВ, 1333 МГц) 


$200 




Аудиоплата 7.1 Зоипа 1 В1а$1ег Х-Гі Хігете Сатег 


$105 


41 


Чипсет ІпіеІ Р35, поддержка Г5В>2 ГГц 


$165 




Корпус Місісііе Тоѵѵег АТХ 500 Вт 


$140 




Память 2x1 ГБ 00К2-1066 


$130 




Клавиатура мультимедийная, 115В 


$30 
















Видеокарта СеРогсе 8800 6Т 512 МБ 


$300 




Мышь лазерная 


$70 




Жесткий диск 750 ГБ, кэш-буфер 16 МБ 


$200 


щ 


Кулер, аксессуары 


$55 


щ 


Ш)-монитор2Г,$-РѴА, ОѴІ 


$480 




Акустика 7.1 или 5.1 


$130 




дѴд+І-Ш РиаІ І_ауег, мультиформатный 


$35 




Суммы для ПК на платф 


орме 









модулей памяти, разгоняя 45-на- 
нометровый чип. 

Интересно, что винчестеры, кото- 
рые стабильно дешевеют из меся- 
ца в месяц и из года в год, прояви- 
ли некоторую тенденцию к подоро- 
жанию. Самый ходовой объем 
500 ГБ сейчас предлагается по 
$120 и выше, в то время как ме- 
сяц назад такие накопители можно 
было без проблем найти за $115. 
И хотя у них по-прежнему мини- 
мальная стоимость гигабайта, мы 
уже не так уверены, что она в обоз- 
римом будущем преодолеет барь- 



ер 0,2 долл/ГБ. А значит, отклады- 
вать покупку не стоит, причем не 
обязательно останавливаться на 
500 ГБ - цены на 750-гигабайто- 
вые накопители продолжают па- 
дать. Вообще говоря, компьютер 
все чаще используется как домаш- 
ний медиасервер, чему в немалой 
степени способствует удешевление 
широкополосного доступа в Интер- 
нет и распространение НО-форма- 
тов. Так что перефразируя класси- 
ка, мощной видеокарты в домаш- 
нем ПК может и не быть, но 
огромный винчестер быть обязан. 



Строительство НО-совместимой 
системы довольно сильно отлича- 
ется от сборки обычного мульти- 
медийно-игрового ПК. К примеру, 
можно было бы сэкономить $200 
на видеокарте и еще $80 на про- 
цессоре и пожертвовать эту сумму 
в пользу 24-дюймового монитора, 
чтобы смотреть НО-видео в иде- 
альном качестве (графический 
адаптер должен поддерживать 
НО-декодирование). Но с играми 
тогда не разгонишься, особенно 
при родном разрешении РиІІНО- 
монитора - 1920x1200. С другой 



стороны, 21-дюймовый монитор 
не только позволит сэкономить 
средства на покупку более мощ- 
ной видеокарты, но и поможет 
комфортно играть в стандартном 
разрешении 1650x1080 на аксе- 
лераторе уровня ОеРогсе 8800 ОТ 
512 МВ. Правда, при этом полно- 
форматному НО-видео негде будет 
развернуться. Конечно, есть и 
третий вариант: игровая НО-систе- 
ма, однако построение «компью- 
тера мечты без ограничений в 
стоимости» выходит за рамки дан- 
ной рубрики. 



Лучшш покупки 



Таблицы рубрики «Компьютеры и комплектующие: лучшие покупки» дают представление о том, как должен быть 
оснащен компьютер соответствующей ценовой категории. Кроме того, они помогают определиться с выбором 
комплектующих при разработке собственной конфигурации либо модернизации ПК. 

Цены, указанные в таблицах, следует понимать как ориентировочные. Чтобы их уточнить, обращайтесь к онла 
новой базе Нот. І_іпе: тѵѵѵ.іюіііпе.иа 
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Модель 


Цена, $ 


Рейтинг 


Тестирование 
в«ДПК» 


# - 


Цена, $ 


Рейтинг 


Тестирование 
в«ДПК» 


Віо$тагТРогсеР965 945Р-А7А 


92 


***** 


№10, октябрь 2006 


ЗоішсІ ВІа$ІегАисІіду$Е 


30 






А5Ы5 Р5В 


100 


***** 


№10, октябрь 2006 


БоипсІ ВІа$ІегАисІіду2 2$ 


70 


***** 


№ 9, сентябрь 2005 


СідаЬугебА-Р35-53Л)$3 


100 


***** 


№ 8, август 2007 


БоипсІ ВІа$Іег Х-Рі Хттете Аисііо 


72 


***** 


№3, март 2007 


А5и5Р5Ы-Е5И 


120 


***** 


№5, май 2007 


БоипсІ ВІа$(ег Х-Рі Хігете Сатег 


110 


***** 


№3, март 2007 


Рохсопп Маг$ 


230 


***** 


№12, декабрь 2007 


А$ІМопаг02 


180 


***** 


№12, декабрь 2007 


А51І5 Махіти$ Ехігете 


330 


***** 


№1,янарь2008 


БоипсІ ВІа$(егХ-Рі РІатіпит 


195 


***** 


№12, декабрь 2005 
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,! і.4 МФЧ 



^^В^ Модель 


Цена, $ 


Рейтинг 


Тестирование 
в«ДПК» 


|_ехтагк 2845 


52 


***** 


№ 2, февраль 2007 


НРРе5ІсІеІ 02360 


53 


***** 


№ 9, сентябрь 2006 


Сапоп Ріхша ІР3300 


78 


***** 


№ 2, февраль 2007 


Ьехшагк Х3550 


93 


***** 


№11, ноябрь 2007 


Ер50п БіуІизСІІО 


110 


***** 


№1, январь 2008 


Сапоп Ріхша МР520 


150 


***** 


№1, январь 2008 


НРРгіото5та«С5283 


170 


***** 


№11, ноябрь 2007 


Ер$оп $іуІи$ Рпоіо КХ690 


270 


***** 


№11, ноябрь 2007 



Модель 


Цена, $ 


Рейтинг 


Тестирование 
в«ДПК» 


Хрег(Ѵі$іоп Касіеоп Нд 2600ХТ Зопіс 


106 


***** 


№10, октябрь 2007 


М$І ЫХ8600СТ-Т2Р256Е-0С 


117 


***** 


№7, июль 2007 


БаррИіге Касіеоп XI 950 6Т 256 МВ 


126 


***** 


№3, март 2007 


ЗаррЫге Касіеоп НР 3850 256 МВ 


200 


***** 


№12, декабрь 2007 


2оіас СеРогсе 8800 СТ АМР! ЕсМіоп 


290 


***** 


№1, январь 2008 


М$І ЫХ8800еТ5-Т20320Е-НО-ОС 


315 


***** 


№4, апрель 2007 


АЗІК ЕАН2900ХТ/С/НТѴР/51 2М/А 


450 


***** 


№7, июль 2007 


ЕѴСА е-СеРогсе 8800 УІІга 5С 


750 


***** 


№7, июль 2007 



! ГТі-Г- ТПРИ 





Цена, $ 


Рейтинг 


Тестирование 
в«ДПК» 


19ЧСР1атгоп И94Ш 


215 


***** 


№12, декабрь 2006 


19" Загшипд $упсМа5Іег 940ВѴѴ 


230 


***** 


№12, декабрь 2006 


19" Веііпеа 198052 


295 


***** 


№12, декабрь 2007 


19" ВепО РР93С Р 


300 


***** 


№12, декабрь 2007 


20" РеІІ 2007ѴѴРР 


430 


***** 


№7, июль 2007 


22" ѴіеѵѵБопіс ѴХ2235ѴѴМ 


370 


***** 


№12, декабрь 2006 


21 " $агп5ипд $упсМа$1ег 21 5Ш 


520 


***** 


№12, декабрь 2006 


24" РеІІ УИгаБИагр 2407ѴѴРР 


830 


***** 


№12, декабрь 2006 
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Д- / Модель 


Цена, $ 


Рейтинг 


Тестирование 
в«ДПК» 


250 ГБ Беадаіе 5Т3250410А5 


78 






320 ГБ НітасЫ НРТ725032ѴІ.А360 16 МБ 


93 


***** 


№1, январь 2007 


320 ГБ Зеадате 5Т3320620А5 16 МБ 


97 


***** 


№1, январь 2007 


400 ГБ НітасЫ НРТ725040ѴІ.А360 16 МБ 


105 


***** 


№1, январь 2007 


400 ГБ$агп5ипдН040іиі6МБ 


108 


***** 


№1, январь 2007 


500ГБѴѴе5іегп0ідітаІ ѴѴР5000ААК5 


120 




№1, январь 2007 


500 ГБ$агп5ипдН050іиі6МБ 


122 


***** 


№1, январь 2007 


750 ГБ НітасЫ 0е5І<5іаг 7К1 000 32 МБ 


235 




№ 9, сентябрь 2007 


1ТБ $ат$ипдН0103Ш32МБ 


330 


***** 


№1, января 2008 


1 ТБ НітасЫ НР5721010К1А33032 МБ 


335 


***** 


№7, июль 2007 



КУПУЙ 
БУДЬ-ЯКИЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМІГЮТЕР Щ 




та отримуй флешку 
У ПОДАРУНОК* 




ЗапОізк Сішег МісгоЮЬ 

'ПЩшдарунгам нмлъсн ка уваэі прмд&дння товару н 1 грн 
ПРОПОЗИЦІЯ ДІЙСНА 3 30.11.07 Р. ПО 29.02.08 Р. В ѴСІХ ППЕРМАРКЕТАХ ІѴПЕРЕЖІ СІТѴ.СОГЯ 




МІСТО СУЧАСНОТ 
ЕЛЕКТРОНІКИ 



ѵѵѵѵѵштѵ.сом.ііа 



СофтШаге 




НоВинки месяца 



Алексей Фингерут 





ОІМР 209 

Ргееѵѵаге 

Разработчик команда АІМР 
Сайт ѵѵмѵ.аітр.ш 
Размер 2,9 МБ 

Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵ.аітр.ш/ОоѵѵпІоасІБ.НѣтІ 



Набирающий популярность российский аудиоплеер, 
более всего похожий на ѴѴіпатр. Кроме достаточно 
привычных функций (поддержка скинов и плагинов, 
модуль визуализации, аудиобиблиотека и т. п.), АІМР 
изначально обладает расширенной функциональ- 
ностью - можно упомянуть поддержку большого 
числа форматов файлов, 18-полосный эквалайзер, 
конвертер аудиофайлов, модуль звукозаписи, редак- 
тор тегов, а также ряд других приятных мелочей. В 
качестве новогоднего подарка пользователям авторы 
выпустили первую финальную версию линейки 2.x. 
От предыдущих релизов АІМР 2.09 отличается не- 
сильно - добавлена справка на русском языке, 
улучшена работа с обложками альбомов, внесены 
мелкие изменения и исправления. 



НИ Му Мсмдз и 

БИагеѵѵаге, 73 грн 
Разработчик ВоІісІеЗогг. 



Сайт ѵѵѵѵѵѵ.ЬоІісІезо^.сот/гиз/аІІтутоѵіез.НітІ 



СМОТРИ 
на диске 



Размер 2,9 МБ 



Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵ.ЬоІісІезо^.сот/шз/аІІтутоѵіез/сІоѵѵпІоаІНітІ 

Программа для ведения домашней фильмотеки, со- 
здающая каталог видеофайлов, хранящихся на ваших 
ОѴО-дисках и локально. Отличается удобным импор- 
том информации о кино из большого числа онлайно- 
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вых баз данных (включая русскоязычные), гибкой 
системой поиска, богатыми возможностями экспор- 
та данных, наличием менеджера одолженных дисков 
и общей комфортностью при использовании. Новая 
версия АН Му Моѵіез 4.6 получила ряд мелких изме- 
нений и доработок, среди которых можно выделить 
улучшенные функции импорта/экспорта в МісгозоТС 
ЕхсеІ и создания плейлистов, новые иконки, усовер- 
шенствования инструментов работы с базой. 



СМОТРИ 
на диске 



СРІІ-2 

143 

Ргееѵѵаге 

Разработчик СР1Я0 



Сайт ѵѵѵѵѵѵ.срігісі.сот 



Размер 0,5 МБ 



Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵ.сриісІ.сот/сриі.рНр 



СРІІ-2 уже давно является «настольной программой 
оверклокера». Эта небольшая утилита предоставляет 
достоверную информацию о типе, характеристиках и 
текущих режимах работы установленных в системе 
процессоров, а также выдает информацию о функ- 
ционировании модулей оперативной памяти и ее 
штатных режимах (из данных 5Р0). В очередной вер- 
сии СРІІ-2, как обычно, появилась поддержка нового 
пагсіѵѵаге: платформы Іпіеі ЗкиІИтаіІ, чипсета Іпіеі 
Х48, процессоров АМЭ Аіпіоп 64 І_Е 1600/1620. 



І_аипсІ"іу 



2.0 

Ргееѵѵаге 
Разработчик 

ОозН Кагііп 



СМОТРИ 
на диске 



Сайт ѵѵѵѵѵѵ.іаипсгіу.пеі 



Размер 3,4 МБ 



Адрес загрузки 

шѵѵ.[аипсНу.пеѴ#с]оѵѵп[оас1 

Утилита, эффективно 
заменяющая и дополня- 
ющая меню Пуск. По 
умолчанию вызывается 
нажатием комбинации 
АІі+Зрасе и показывает 
поисковую строку, где по 
первым символам мож- 
но запустить программу 
из стартового меню или с 
жесткого диска, открыть 
документ, зайти на веб- 
сайт из закладок браузе- 
ра или введя адрес, вы- 
ключить компьютер, про- 
извести математические 
вычисления, запустить 
операцию из командной 
строки. Более того, функ- 
циональность не ограни- 
чивается перечислен- 
ным и может быть рас- 
ширена с помощью 
плагинов. В версии 2.0 
программа переписана с 
нуля, причем старые 
плагины и конфигурации 
работать не будут, - улуч- 
шена поддержка скинов 
и добавлен новый стан- 
дартный скин; усовер- 
шенствована система 
настроек; появилась 
поддержка прозрачности 
и эффектов затухания; в 
закладках Рігеіш теперь 
поддерживается ІІпісосІе; 
реализована совмести- 
мость с ѴѴіпсІоѵѵз Ѵізіа. 
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новинки месяца 



ОЗОбѳаг з.ог 

БИагеѵѵаге, $35 
Разработчик РЗОСеаг ТесИпоІодіез 
Сайт ѵѵѵѵѵѵ.сІЗсІдеаг.сот 



СМОТРИ 
на диске 



Размер 4,4 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.сІЗсІдеаг.сот/ргосІис1:5_сІЗсІдеаг.Іі1:т 



Аналог утилиты Ргарз - обеспечивает отобра- 
жение счетчика ^рз в играх, сохранение на 
диск данных о быстродействии, захват скрин- 
шотов и видеороликов. В третьей версии раз- 
работчики добавили модуль Іп^ате Оезкіор, 
позволяющий, не выходя из игры, прямо в 
полноэкранном режиме управлять другими 
приложениями, получая доступ к Рабочему 
столу. Эта функция должна послужить заменой 
не всегда удобному переключению по АІі+ТаЬ 
и предоставлять любопытные возможности - 
скажем, отвечать на е-гпаіі, не прерывая игры, 
подсматривать в рекомендации по прохожде- 
нию или выполнять любые иные задачи. Подоб- 
но остальным, она включается по горячей кла- 
више. 




рддсЮдтоп 2.6 

Ргееѵѵаге 

Разработчик МеѵѵзСаІог ТесНпоІодіез 



Сайт ѵѵмѵіеесісіетоп.сот 



СМОТРИ 
на диске 



Размер 3,8 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.пеѵѵздаІог.сот/ІпсІіѵісІиаІз/РеесІОетоп 



Чрезвычайно удобная и функциональная про- 
грамма для чтения Р55-лент, одна из лучших в 
своем классе. В версии 2.6 разработчики сде- 
лали нам подарок, и теперь утилита распро- 
страняется абсолютно бесплатно (ранее стоила 
$30). Кроме того, РеесЮетоп 2.6 претерпела 
значительные изменения и исправления - их 
более 170. Среди главных новшеств - Рапіс 
Виііоп, позволяющая в несколько нажатий 
пометить как прочитанные множество старых 
уведомлений (накопившихся, скажем, за вре- 
мя отпуска); вдобавок ощутимо повышено быс- 
тродействие и улучшенно отображение лент в 
стиле «газетной полосы»; добавлен быстрый 
поиск по тексту страницы; существенно улуч- 
шен офлайновый режим, включая механизмы 
упреждающей загрузки страниц; обновлен мас- 
тер начала работы. 




гооЬаг2000 095 



Ргееѵѵаге 

Разработчик Реіег Раѵѵіоѵѵзкі 



Сайт ѵѵѵѵѵѵ.^ооЬаггоОО.огд 



СМОТРИ 
на диске 



Размер 2,7 МБ 



Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵіооЬаг2000.огд 



Один из популярнейших аудиоплееров, гибко на- 
страиваемый под нужды пользователей благодаря 
большой библиотеке плагинов. Новый тооЬаг2000 
0.9.5 подвергся существенным доработкам, и в 
первую очередь изменен его интерфейс: добавле- 
на возможность интеграции отдельных диалогов в 
главное окно; появился режим ѴѴігагсІ при первом 
запуске; реализован импорт/экспорт настроек 
оформления; плейлист теперь поддерживает колон- 
ки и группировки; обновлены спектроанализатор и 
диалог поиска; встроена поддержка обложек аль- 
бомов. Кроме того, был встроен новый компонент 
главного окна со списком альбомов, улучшен диа- 
лог свойств файла и в связи с этим ликвидирован 
утративший актуальность модуль Маззіа^ег; вклю- 
чен модуль операций с файлами для их удобного 
удаления, перемещения и копирования, обновле- 
на поддержка некоторых аудиоформатов. Теперь 
программа работает только в ѴѴіпсІоѵѵз ХР/ѴізІа. 
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БНагеѵѵаге, $69/79 
Разработчик Кііпііте $о1т.ѵѵаге 



Сайт ѵѵѵѵѵѵ.гипІіте.огд/дсІЬ.Ніт 



СМОТРИ 
на диске 



Размер 2,5 МБ 



Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵ.гипііте.огд/сіоѵѵпіоасіз.іііт 

Проверенная временем и пользователями про- 
грамма для восстановления удаленных или пов- 
режденных файлов с различных типов носителей. 
Существует в двух версиях - для файловых систем 
РАТ и ІМТР5. Для восстановления информации с 
поврежденных РАЮ-массивов также имеется отде- 
льная утилита РАЮ Ресопзігисіог. Список измене- 
ний в новой версии традиционно не приводится. 



V 
V 



СМОТРИ 
на диске 



дсііа- 
опкду 

ЗгапсІагсІ 3.0.1 

Ргееѵѵаге/ 
БИагеѵѵаге, $20 
Разработчик 

Ѵепііз Месііа 

Сайт ѵѵѵѵѵѵ.тесііатопкеу.сот 
Размер 6,4 МБ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.тесііатопкеу.сот/сіоѵѵпіоасі.іііт 

Программа, удачно соче- 
тающая в себе медиапле- 
ер и каталогизатор аудио- 
файлов. В третьей версии 
появилась поддержка 
ѴѴіпсІоѵѵз Ѵізіа, новых мо- 
делей плееров іРос!, улуч- 
шена поддержка обложек 
альбомов, внесен ряд 
изменений и исправлено 
несколько сотен ошибок. 



5©М 191 



Ргееѵѵаге 




Разработчик $еі] 




СМОТРИ 
на диске 


Сайт Іезітет.пт.ш 



Размер 0,5 МБ 



Адрес загрузки 

ІезІтет.пт.ш/зпт.Ніт 



Мощнейшая утилита для 
стресс-тестирования связ- 
ки процессор-память, 
сопутствующих компонен- 
тов системы (блок пита- 
ния, видеокарта, силовые 
элементы материнской 
платы) и общей эффектив- 
ности СО. Отлично подхо- 
дит для СРІІ классов Аіпіоп 
64 и Репііит 4, но не 
столь эффективна при ра- 
боте с поколением Соге 2. 
В 5&М 1.9.1 появился ряд 
существенных измене- 
ний: наконец-то, хотя и не 
в полной мере, реализо- 
ван тест 55Е; усовершенс- 
твован интерфейс; обнов- 
лены тесты ОЗУ (теперь 
исследуется весь объем) 
и РРІІ (улучшена работа с 
Соге 2 Оио и сокращена 
продолжительность); мо- 
дернизирован модуль 
мониторинга, исправлены 
ошибки. Автор сообщает, 
что на этой версии даль- 
нейшая разработка утили- 
ты прекращена. 



2/2008 Домашний ПК 59 



СофтШапэ 



ВигпОшаго Ргее ЕсІіі"іоп 1.0 



СМОТРИ 



Андрей Белокриницкий 
Ргееѵѵаге 

Разработчик СІогуІ_одіс 
Сайт ѵѵѵѵѵѵ.діогуіодіс.сот 
Размер 4,5 МБ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.дІогуІодіс.сот/сІошІоасШтІ 



вдрдикт 
***** 

ЗА 

Небольшой размер; 
простота; поддержка 
НЮ ОѴО и ВІи-гау 

ПРОТИВ 

Нет 



Если вам нужна программа только для записи дис- 
ков, без излишеств в виде отдельного модуля для 
создания обложек или конвертирования аудиодис- 
ков в МРЗ, то обратите внимание на новый про- 
дукт ВигпАѵѵаге Ргее Ес!іт_іоп 1.0, финальная версия кото- 
рой вышла совсем недавно. 

Интерфейс приложения крайне прост и напоминает 
режим ѴѴігагс! в Ыего Вигпіп^ РОМ. Без проблем созда- 
ются Оат_а Оізс, Аисііо СО, Ѵісіео ОѴО, а также произво- 
дится запись из ізо-файлов. Для аудиодисков можно ис- 
пользовать МРЗ, ѴѴМА или ѴѴАѴ-файлы. Поддерживаются 
следующие типы оптических носителей: СО, ОѴО, ОѴО 
ОІ_, отдельно хочется выделить работу с НО ОѴО, ВІи-гау. 

ВигпАѵѵаге полностью поддерживает ІІпісосІе, умеет 
прожигать мультисессионные диски и проверять файлы 
после записи. Если добавить ко всему вышеперечислен- 
ному возможность сохранения сессии в образ 130, то 
знакомство с функциональностью программы можно счи- 
тать завершенным. 

ВигпАѵѵаге Ргее Ес!Шоп работает во всех инкарнациях 
ѴѴіпсІоѵѵз, начиная с ѴѴіпсІоѵѵз 98 и заканчивая ѴѴіпсІоѵѵз 
Ѵізт_а, включая 64-битовые версии ОС. 



ІТІѲ55 ООШПІОѲСІОГ 3.3 $Р>2 



Алексей Фингерут 



БИагеѵѵаге, 62 грн 

Разработчик МеіаРгосіисіБ 
Сайт теіаргосіиск.сот/тр/ 
Ма55_ЭоѵѵпІоасІег.Міт 

Размер 2 МБ 

Адрес загрузки теіаргосіиа$.сот/тр/ 
трРгосІиа5_0оѵѵпІоасІ5_Сиггепі.а5р 



вѳрдинт 

*** 



і 



ЗА 

Интеграция с ОтТІіпе 
Ехріогег; скидка для 
русскоязычных поль- 
зователей 

ПРОТИВ 

Платность; прими- 
тивность; непроду- 
манность; медлитель- 
ность; неработоспо- 
собность некоторых 
функций 



Мазз Ооѵѵпіоасіег - менеджер загрузок от ком- 
пании Мет_аРгос!ист_5, известной нам по серии 
прекрасных программ ОтТІіпе Вгоѵѵзег, кото- 
рые предназначены для создания локальных 
копий веб-сайтов. Большинство современных аналогов 
подобных продуктов бесплатны, однако за Мазз 
Ооѵѵпіоасіег разработчики просят целых $20 (русско- 
язычным пользователям предоставляется скидка). Ка- 
залось бы, утилита должна предлагать какие-то преиму- 
щества в сравнении с многочисленными конкурента- 
ми, но это далеко не так. 

Особыми возможностями Мазз Ооѵѵпіоасіег похвас- 
таться не может. Да, у него есть основные механизмы 
для выполнения своей задачи, но они достаточно прими- 
тивны на фоне аналогов. Более того, имеющиеся функ- 
ции реализованы не всегда логично, не очень удобно, а 
иногда и вовсе не работают (например, настройка пане- 
ли инструментов). Безмерное удивление вызвало то, что 
хотя программа до сих пор ориентирована на сііаі-ир- 
соединения (судя по ограничению скоростей), по умолча- 
нию она одновременно загружает три файла аж в трид- 
цать потоков и при этом общее число последних не регу- 
лируется вообще! 

Главная (она же единственная) особенность Мазз 
Ооѵѵпіоасіег - интеграция с серией офлайн-браузеров от 
этого же производителя. После установки программы в 
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свойствах проекта ОтТІіпе Ехріогег становится возмож- 
ным в зависимости от типа и размера файла передать 
его на загрузку Мазз Ооѵѵпіоасіег. Учитывая, что ни один 
из вариантов ОтТІіпе Ехріогег не поддерживает докачку 
файлов и многопотоковую загрузку, использование с 
ними Мазз Ооѵѵпіоасіег будет иметь смысл в случае мас- 
штабных проектов с медленных серверов или загрузки в 
несколько заходов. Именно к этому нас подталкивают и 
именно за это просят денег. 



60 Домашний ПК 2/2008 



на первый взгляд 



Ітаде 5.8 



Андрей Белокриницкий 
Ргееѵѵаге 

Разработчик АВЗоЙ 
Сайт ѵѵѵѵѵѵ.пеаіітаде.сош 
Размер 2,1 МБ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.пеаіітаде.пеі/тіІеБ/ЫеаіБеіир.ехе 



вдрдикт 
***** 

ЗА 

Наличие тгееѵѵаге- 
версии; отличные 
результаты работы 

ПРОТИВ 

Отсутствие пакетной 
обработки в бесплат- 
ной версии 



Зачастую фотографии, сделанные с помощью ком- 
пактных цифровых фотоаппаратов, страдают нали- 
чием цифровых шумов, особенно заметных на 
однотонных областях. Конечно, с ними можно 
бороться в фоторедакторе, однако на это уйдет много вре- 
мени и сил, так что лучше использовать специализирован- 
ную утилиту (к тому же бесплатную), которая замечательно 
справляется со своей задачей в автоматическом режиме. 

Процедура обработки сводится к загрузке фотографии, 
ее автоматическому или, если понадобится, ручному ана- 
лизу, отладке параметров и применению фильтра. В боль- 
шинстве случаев даже при настройках по умолчанию 
пользователь получает отличный результат, причем на 
обработку одного снимка уходит всего несколько секунд. 

Дополнительная выгода от использования Меат. Ітаёе 
заключается в том, что фотографии без шумов лучше сжи- 
маются в формате ^ЕС. По словам разработчиков, «очи- 
щенные» картинки занимают на 30-40% меньше места, 
чем первоначальный файл. Владельцы цифровых фотоап- 
паратов могут найти в интернете специальные профили, 
убирающие шумы, на снимках, сделанных конкретной 
моделью камеры. 




В последней версии добавлена поддержка многоядер- 
ных процессоров, что значительно увеличивает скорость 
работы приложения. 

Кроме бесплатного, существует и платный вариант Меат. 
Ітаёе, главное преимущество которого - наличие специ- 
ального плагина для Рпотюзпор и возможности конверти- 
рования фотографий в пакетном режиме. 




Андрей Белокриницкий 



Ргееѵѵаге 

Разработчик іШезі 



Сайт ѵѵѵѵѵѵ.ШеБііготги.сот 

Размер 0,3 МВ 

Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.Ше5!іготги.сотАШе5!.2ір 



вдрдикт 
***** 

ЗА 

Бесплатность; ма- 
ленький размер; 
большое количество 
тестов 

ПРОТИВ 

Нет 



Если о характеристиках и качестве изображе- 
ния монитора нетрудно составить представле- 
ние, прочитав специальные обзоры, то о нали- 
чии нерабочих пикселов остается только дога- 
дываться. Убедиться в их отсутствии можно лишь 
непосредственно перед покупкой, а упростит и уско- 
рит процедуру проверки утилита ТРТТезІ. Программа 
не требует инсталляции и позволяет провести экс- 
пресс-тестирование монитора буквально за несколь- 
ко минут. Ознакомиться с принципами работы прило- 
жения можно на официальном сайте или с помощью 
прилагаемого пеір-файла. Кроме поиска битых пиксе- 
лов, утилита демонстрирует качество вывода градиен- 
тных изображений, интенсивность шлейфа за движу- 
щимися объектами, неравномерность подсветки мат- 
рицы, читаемость шрифтов разных размеров и 
многое другое. 

Слева в окне программы отображается список всех 
доступных разрешений, что пригодится для быстрого их 
переключения при оценке качества интерполяции. До- 
полнительно в списке можно выбирать и глубину цвета, 
и частоту обновления экрана. 

Несмотря на то что последняя версия ТРТТезт. вы- 
шла в 2005 г., эта утилита до сих пор является практи- 
чески единственным бесплатным помощником при 
визуальной оценке качества изображения монитора. 



_Г ТРТ Монитор тест версия 1.52 



5 4І ПАЭЕШІ Э6О0 РНО Рагф (Місгонгіі Согрогайоп) 

Пид апсі Нау Мопііог 

1230КІ024 32ЬІ160Нг 

МіспеоЙУѴішіожХР РгоІегяопаІ 
5егѵісе Раек 2 ВиіІсІ 2600 



ЕМ В 



320x200 8Ы1 7Ь\и 
320x200 16Ь* 6*2 
320x200 16ЬЙ 75Ьг 
020x200 32Ь* С»тг 
320x200 32Ь* 7Эе 
320x240 ЕЬіІ 60^ 
320к240 Ш 75^ 
320x240 Ш ООН? 
3211x2411 ІЬо* ЛЛи 
320x240 32Ь* ЕОй 
320x240 32ЬЙ 75Ь? 

ЛЛГіѵТЛП ЯЫг Р.ПЬт> 



I \г_ 



І_еЙ х НГдіЬ - выбор подрежима 
ІІр, Ооѵіп - изменен скорости 



- изменение додаЦЕ) 
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СофтШѳпэ 



Е5ЕТ Бтап: ЗесигіИу 3.0 




Е5ЕТ Зтагі" 5есигі1"у 3.0 



Ростислав Панчук 



»Как бы замеча- 
тельно ваш 
штатный анти- 
вирус ни справлял- 
ся с компьютерны- 
ми инфекциями, 
бороться со шпи- 
онскими програм- 
мами, эпидемиями 
червей или домо- 
рощенными хаке- 
рами в локальной 
сети ему не под си- 
лу. Неудивительно, 
что многие разра- 
ботчики уже давно 
предлагают поль- 
зователям интегри- 
рованные решения 
«все-в-одном» для 
комплексной защи- 
ты ПК, включающие 
в себя и антивирус, 
и файрвол, и апіі- 
зруѵѵаге-утилиту. 
Е5ЕТ Бтагі: Бесигііу - 
долгожданная но- 
винка от создате- 
лей одного из луч- 
ших антивирусов. 

БИагеѵѵаге (30 дней ІгіаІ, 
годовая подписка - $60) 

Разработчик Е$ЕТ,5роІ5.г.о. 

Сайт ѵѵѵѵѵѵ.е$еі.сот 

Размер 18,1 МБ 

Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵ.е$е1.сот/ 

сІошІоасІ/1тее^гіаІ_сІоѵѵпІоасІ.ргір 

вординт 

**** 

ЗА 

Универсальная утили- 
та для комплексной 
защиты ПК от виру- 
сов, зруѵѵаге, спама 
и хакерских атак; 
интуитивно понятный 
интерфейс 

ПРОТИВ 

Антиспам-модуль 
фильтрует почту толь- 
ко в ОиНоок; файрвол 
все еще не идеален 



Несмотря на то что внешний вид утилит такого 
рода не особо важен, в Е5ЕТ к данному вопросу 
подошли со всей тщательностью. Элегантный 
интерфейс программы, выполненный в стиле 
ѴѴіпсІоѵѵз Ѵі5т_а, не только эффектно смотрится, но и оказы- 
вается на удивление простым в освоении, в отличие от 
предыдущих версий N0032, пугавших новичков обилием 
непонятных пунктов меню. 

Функционально Е55 состоит из четырех модулей: 
антивируса, апіізруѵѵаге, файрвола и антиспам-защиты. 
К сожалению, последняя пока работает только с 
ОиІІоок, что вряд ли понравится многочисленным поль- 
зователям иных почтовых клиентов. Впрочем, то же 
самое можно сказать о средствах фильтрации спама и 
других защитных комплексах, поэтому воспримем то- 
тальную ориентацию западного рынка ПО на ОиІІоок 
как должное и понадеемся, что в будущем Е5ЕТ расши- 
рит сферу влияния своего детища на другие почтовые 
клиенты. 

Апт_ізруѵѵаге-модуль Е55 интегрирован непосредс- 
твенно в антивирусное ядро программы, из-за чего 
оценить его эффективность отдельно от утилиты нам не 
удалось. С другой стороны, учитывая великолепные 
характеристики антивируса N0032, в надежности обес- 
печиваемой им защиты сомневаться не приходится. А 
вот файрвол оставил двойственные впечатления. К 
внушительному арсеналу функций для предотвращения 
атак извне претензий нет: автоматическое обнаруже- 
ние и блокирование червей класса Заззег и СосІеРео!, 
предупреждение хакерских вторжений, использующих 
стандартные уязвимости ѴѴіпоІоѵѵз (вроде атаки по 
ІСМР- протоколу или 139-му порту МеШІОЗ), и т. д. Не- 
много хуже дела обстоят с отражением внутренних 
атак, т. е. вредоносного ПО, которое уже попало на ваш 
ПК и теперь пытается отправить своему создателю кон- 
фиденциальные данные пользователя. В стандартном 
тесте на непроницаемость Е55 сумела обезвредить 
только 15 из 25 Іеак-утилит (более детальную информа- 
цию см. ѵѵѵѵѵѵ.ГігеѵѵаШеакІезІег.сот) - гораздо лучше 
аутсайдеров рынка N15 2008 и МсАтее 5есигіт_у 5шт_е, 
но на фоне Оит_ро5т_ и Сотосіо РігеѵѵаІІ с их образцово- 
идеальными результатами Е5ЕТ Зтагт. Зесигііу выгля- 
дит довольно бледно. Немного реабилитирует встроен- 
ный брандмауэр продвинутая система правил. Е55 
может работать в трех режимах - автоматическом (ути- 
лита самостоятельно принимает решения о доступе 
приложений в Сеть, общий уровень безопасности не- 
сколько ниже нормы), интерактивном (здесь все про- 
цессы контролируются пользователем) и наиболее на- 
дежном роІісу-ЬазесІ тосіе, где в Сеть допускаются 
только те программы, для которых созданы соответству- 
ющие правила, а все остальные приложения будут ав- 
томатически отсекаться. 

Итоговый вердикт вынести довольно сложно. Да, неко- 
торые недостатки файрвола и ограниченность антиспам- 
модуля не позволяют поставить Е55 максимальную оцен- 
ку. Но, тем не менее, перед нами лучший из существую- 
щих «оборонных комплексов», уверенно опережающий 



^ На данный момент Е5ЕТ Бтал: Бесигйу уверенно опережает 
другие утилиты по комплексной защите ПК, но до совершен- 
ства ей все еще далеко 
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Знешний вид встроенного файрвола Е55 
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Количество настроек антивирусного сканера и файрвола поражает 

остальных конкурентов как по общему уровню защиты, 
так и по минимальному потреблению системных ресур- 
сов. Если вы уже давно ищете некую универсальную про- 
грамму, которая бы раз и навсегда обеспечила хорошую 
защиту вашего ПК, то Е5ЕТ Этап 5есигіт_у - наиболее 
оптимальный выбор для этой цели. 
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ОСВ СипеіРогт Ѵ.12 



Андрей Белокриницкий 



» Общеизвестно, 
чтобоодіеуже 
довольно давно 
ведет разработку 
собственного паке- 
та для распознава- 
ния отсканирован- 
ного текста - 
ОСКорііБ. Сейчас 
проект имеет аль- 
фа-статус и не 
представляет инте- 
реса для рядового 
пользователя. Од- 
нако ждать, пока 
созреет конкурент 
РіпеКеасІег, не при- 
шлось. В конце 
2007 года компа- 
ния СодпШѵе 
ТесИпоІодіез вы- 
пустила бесплат- 
ную версию про- 
граммы СипеіРогпл 
Ѵ.12 и объявила о 
том, что ее продукт 
отныне получает 
статус ореп зоигсе. 



Система распознавания текста является шрифтонеза- 
висимой и поддерживает более 20 языков, среди 
которых украинский, русский и большинство евро- 
пейских. Кроме того, программа умеет «читать» до- 
кументы со смешанным текстом на русском и английском 
языках. СипеіРогт автоматически находит такие элементы 
страницы, как таблицы и изображения. Если некоторые из 
них были определены неверно, стоит воспользоваться руч- 
ной разметкой, что повысит качество конечного электронно- 
го документа. В настройках программы есть специальные 
опции, улучшающие распознавание распечаток, сделанных 
на матричном принтере или присланных по факсу. 

В документации к программе указано, что в ней зало- 
жены принципы самообучения, однако как именно они 
работают, узнать не удалось. 

Для уменьшения количества ошибок процесс распозна- 
вания текста дополняется словарным контролем, после 
которого неверно определенные слова подсвечиваются 
другим цветом. 

Источником текста может быть не только сканер, но и 
заранее сохраненные графические файлы (поддержива- 
ются все популярные форматы). Приемлемое качество 
распознавания достигается при разрешении от 200 до 
400 пикселов на дюйм. Для работы с большим количест- 
вом страниц существует отдельный модуль пакетной обра- 
ботки, в нем есть опция автоповорота страницы, которая 
позволяет программе самостоятельно определять ориен- 
тацию текста. Также в пакетном режиме доступно автома- 
тическое сохранение «прочитанных» документов сразу в 
несколько файлов разных типов. 

На первый взгляд СипеіРогт можно охарактеризовать 
словом «нестабильность» - в одних случаях программа 
без труда распознает 99-100% текста, в других абсолютно 
неправильно обрабатывает вплоть до четверти символов. 
Определенные проблемы вызвало у СипеіРогт и коррект- 
ное нахождение картинок на странице, здесь может при- 
годиться функция авторазметки. Отметим, что с идентич- 
ными заданиями РіпеРеасІег 9 во всех случаях справился 
отлично. Повышению эффективности работы способству- 
ют давно известные «уловки» - увеличение контрастности 
документа и по возможности перевод его в черно-белый 
цветовой режим. Тогда качество распознавания текста 
может достигать 100%. 

Стоит отметить, что скорость работы СипеіРогт значи- 
тельно превышает таковую у РіпеРеасІег, однако это не 
очень радует, когда часть текста распознается неверно. 
Потому можем посоветовать программу тем, кто в основ- 
ном имеет дело с документами, содержащими небольшое 
количество графики. 

На текущий момент СипеіРогт не устанавливается под 
операционную систему ѴѴіпсІоѵѵз Ѵізіа, причем проблема 
не в самом приложении, а в инсталляторе, и на официаль- 
ном форуме есть ее решение. Там же обсуждаются и темы, 
связанные с портированием СипеіРогт на Ыпих (хотя про- 
грамма уже сейчас работает в этой ОС с помощью ѴѴіпе) и 
Мае 05 X. Планируется интеграция с ОрепОтТісе.ог& до- 
бавление поддержки новых форматов входных и выход- 
ных файлов, распознавание скриншотов. 



^ Окно программы в режимах распознавания отдельных 
страниц и пакетном 




Учитывая бесплатность продукта, а также возлагая боль- 
шие надежды на ореп зоигсе сотглипііу, будем с нетерпе- 
нием ждать выхода следующей версии приложения, в 
котором в первую очередь хотелось бы увидеть улучшен- 
ное качество распознавания. 

После релиза ОСР от Соо^Іе, запланированного на осень 
2008 года, мы постараемся провести сравнительный ана- 
лиз качества работы РіпеРеасІег, ОСРориз и СипеіРогт. 



Ргееѵѵаге, 
ореп Боигсе 

Разработчик 

СодпШѵе ТесМпоІодіез 

Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.сипеійгт.ш 
Размер 

33,38 МБ 

Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.сипеКогт.ш/ 
сІоѵѵпІоасІ5/сипеіт"огт.2Ір 



В9РДІІНТ 
**** 

ЗА 

Бесплатность; подде- 
ржка большого коли- 
чества языков 

ПРОТИВ 

Возможные про- 
блемы с запуском; 
нестабильное качес- 
тво распознавания 
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СофтШѳге 



Іішн: 

рэзбирэдтся в основан 



Роман Касьяненко 




^ В последнее время к Ыпих проявляют все 
больше интереса как весьма значимые в мире 
ІТ-компании (например, ОеІІ - один из лидеров в 
области разработки и производства компьютерных 
систем недавно объявивший о начале поставок ноутбуков с 
предустановленной ІЛэипШ Ыпих), так и обычные пользователи. 
Это свидетельствует о том, что Ыпих из разряда «самопальных» 
ОС для энтузиастов выросла до системы потребительского 
уровня и готова предложить всем желающим полный спектр 
необходимых функций. 

В то же время популярность Ыпих все еще недостаточно высо- 
ка и пользователю ПК, не имевшему с ней дела раньше, но кото- 
рый желает найти альтернативу более популярным ОС, вначале 
нужно ознакомиться с особенностями Ыпих и ее отличиями 
от других операционных систем. В данной статье мы как 
раз и попытаемся дать ответы на часто встречающие 
ся вопросы 
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первые шаги в Ыпих 



Свобода и 
бесплатность 

Первая и основная особенность 
І_іпих состоит в том, что она являет- 
ся свободной ОС, а это означает: 
любой желающий волен просмот- 
реть ее исходный код. Впрочем, 
конечному пользователю это мало- 
интересно (хотя повышает доверие 
к системе). Абсолютное большинс- 
тво дистрибутивов Ыпих можно 
бесплатно загрузить из Интернета, 
записать образ на СО/ОѴО и впол- 
не законно проинсталлировать на 
любом количестве ПК, а также рас- 
пространить сколько угодно копий 
установочного диска. 

Дистрибутив Ыпих - это комп- 
лект, состоящий из ядра и сопутс- 
твующего программного обеспече- 
ния, необходимого для полноцен- 
ного использования ОС (оболочка 
Рабочего стола, драйверы, кодеки, 
пользовательские приложения и т. д.) 
и распространяемого под опреде- 
ленным названием соответствую- 
щей компанией или сообществом. 
Самые популярные дистрибутивы 
на данный момент - 1Лэипт_и, 
орепЗиЗЕ, Ресіога, Мапсігіѵа и не- 
сколько других, являющихся деск- 
топ-ориентированными и отличаю- 
щихся от своих собратьев наибо- 
лее дружелюбным интерфейсом, 
удобством конфигурирования и 
администрирования. Кроме того, 
существует огромное количество 
узкоспециализированных и/или 
предназначенных для продвинутых 
пользователей дистрибутивов 
(Септюо, ЗІаскѵѵаге, Оатп ЗтаІІ 
Ыпих и т. д.) 

Особенности 
и отличия 

В отличие от своей более популяр- 
ной конкурентки ОС ѴѴіпсІоѵѵз, кото- 
рая построена по принципу моно- 
литности («все одним большим кус- 
ком», различные компоненты 
системы неотделимы друг от друга), 
Ыпих с самого начала была спроек- 
тирована в соответствии с канона- 
ми классической архитектуры мо- 
дульных систем (то есть ядро и гра- 
фический интерфейс пользователя 
разделены, вследствие чего появи- 
лись различные интересные воз- 
можности, например, выполнение 
приложения на одном компьютере 
с отображением его графического 
интерфейса на другом). Для конеч- 
ного пользователя ОС удобство за- 
ключается в том, что, используя то же 
самое ядро системы, он волен выби- 
рать среди множества разнообраз- 
ных оболочек (КОЕ, (Зпоте, ХРСЕ, 




Загрузка и установка программного обеспечения в Ыпих полностью автомати- 
зирована - нужно всего лишь немного подождать, пока необходимое ПО завер- 
шит инсталлироваться. При этом обычная работа с системой не прерывается, и 
можно продолжать пользоваться ОС в обычном режиме. Увеличить объем доступ- 
ных пакетов можно за счет бесплатных репозиториев, созданием которых занима- 
ются многие компании, включая и самуСоодІе. 




Типичный менеджер программных пакетов — список доступного для установки 
программного обеспечения разбит по категориям, реализованы поиск и рейтин- 
говая система, установка/удаление программ производится буквально несколькими 
кликами мыши. Пользователь найдет здесь практически все, что может понадобить- 
ся для ежедневной работы и развлечений - мультимедийные проигрыватели, офис- 
ные пакеты, системные утилиты, игры. 




Споте - типичная оболочка Рабочего стола Ыпих: структурированное главное 
меню, удобный доступ ко всем основным функциям для работы с файлами (поиск, 
подключение к удаленным серверам, запись на оптические диски и т. д.), предельно 
интуитивно организованная навигация по файловой системе (как локальной, так и 
сетевой), панель задач, апплетов и быстрого запуска приложений, системный трей и 
пейджер виртуальных рабочих столов. 
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Больше 
информации 

По возможности исполь- 
зуйте Интернет для того, 
чтобы почерпнуть недо- 
стающую информацию, 
благо в Сети огромное 
количество ресурсов (в 
том числе и русскоязыч- 
ных), посвященных І_іпих 
и сопутствующим вопро- 
сам. Не забывайте и о 
сайте «Домашнего ПК» 
( и/и/и/. ёрк. сот. иа), где 
пользователи І_іпих регу- 
лярно публикуют в своих 
блогах материалы, а так- 
же ведут дискуссии на 
форуме. Например, под- 
робный обзор одного из 
наиболее популярных 
современных дистрибу- 
тивов 1_іпих - ІІЬипШ - 
можно найти в статье 
автора под названием 
«1_іпих на ПК» по адресу 
ил/іаѵ. с/р/с. сот. иа/ 
Ыод/4659.НітІ. 

Помните - знание прихо- 
дит с опытом, поэтому, 
для того чтобы освоить 
І_іпих, нужно ее использо- 
вать! 



ѴѴіпсюѵѵМакег, РІихВох), каждая из 
которых отличается собственной 
архитектурой и набором функций, 
внешним видом и возможностями 
настройки. Для новичков в Ыпих 
лучше всего, по нашему мнению, 
подойдут наиболее «классические» 
десктоп-среды - КОЕ и Споте (они 
во многом похожи на стандартный 
ѴѴіпсІоѵѵз Ехріогег). Если вы захотите 
украсить Рабочий стол разнообраз- 
ными 30-эффектами, похожими на 
те, что используются в ѴѴіпсІоѵѵз 
Ѵізіа, то обратите внимание на ком- 
позитный менеджер окон Сотріг 
Ризіоп - он обладает всем необхо- 
димым для придания Рабочему 
столу футуристического вида. 

Важной и крайне полезной осо- 
бенностью графической подсисте- 
мы 1_іпих является также встроен- 
ная поддержка виртуальных Рабо- 
чих столов. Они ничем не 
отличаются от обычных, разница 
лишь в том, что таких столов в гра- 
фической оболочке может быть 
несколько. Таким образом предо- 
ставляется возможность разделе- 
ния рабочего пространства на 
несколько логических частей - на 
каждой из которых размещаются 
окна запущенных приложений, 
выполняющих задачи определен- 
ного типа (например, на одном 
браузер и почтовый клиент, на 
другом редактируемые документы, 
на третьем фотоальбом и т. д.). При 
этом переключение между вирту- 
альными пространствами может 
осуществляться с помощью горя- 
чих клавиш, мыши или специально- 
го пейджера Рабочих столов (мини- 
атюрное представление всех экра- 
нов с подсветкой текущего). 

В большинстве случаев приложе- 
ния, написанные для одного интер- 
фейса, подходят и для другого. Это 
позволяет, если можно так выра- 
зиться, «скрестить» разнообразные 
графические среды и собрать собс- 
твенную, идеально адаптированную 
под себя оболочку Рабочего стола с 
набором ПО из многих графических 
сред. Нужно отметить, что количест- 
во аналогичных по функциональ- 
ности приложений в Ыпих просто 
огромно (каждая графическая обо- 
лочка имеет как минимум одну 
утилиту для выполнения определен- 
ного типа задач). 

Кроме гибкой программной ар- 
хитектуры, ОС Ыпих отличается от 
своих конкурентов наличием следу- 
ющих преимуществ: 
♦ высокий уровень надежности - 
в редких случаях необходимо пере- 
запустить лишь графическую среду 
не перезагружая сам ПК, что эко- 
номит немало времени; стабиль- 
ность ОС не зависит от количества 
установленного ПО; 
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Диалоги настройки внешнего вида рабочего окружения Споте и композитного 
оконного менеджера Сотріг Ризіоп помогут отрегулировать параметры графи- 
ческой среды под предпочтения любого пользователя, будь то аскет или любитель 
«футуристических» элементов оформления интерфейса. К слову, здесь также доступ- 
ны прозрачность и спецэффекты, поэтому достоинства ѴѴіпсІоѵѵз Аего отнюдь не 
являются уникальными. Более того, в Ыпих такие украшения потребуют намного 
меньше системных ресурсов. 



♦ защищенность - наличие кон- 
цепции раздельных учетных запи- 
сей для использования и админист- 
рирования системы; неуязвимость 
для вирусов и, как следствие, от- 
сутствие необходимости устанавли- 
вать антивирусное ПО; 

♦ умеренные требования каппа- 
ратной части ПК - для работы в 
Ыпих с включенными визуальными 
эффектами уровня Аего из ѴѴіпсІоѵѵз 
Ѵі5т_а не нужен ультрасовременный 
компьютер - вполне подойдет обыч- 
ная конфигурация. 

Несмотря на то что эта ОС лучше 
всего сочетается с файловыми сис- 
темами из мира ІІпіх (Ет_х2/ЕхтД 
РеізегРЗ, ХР5 и т. д.), она без про- 
блем функционирует и с остальны- 
ми. У вас не возникнет проблем с 
РАТ32 или І\ІТР5, однако стоит заме- 
тить, что встроенная поддержка 
записи на ІМТР5 пока присутствует 
лишь в некоторых наиболее свежих 



Ыпих-дистрибутивах (например, 
ІІЬиггШ 7.10). Впрочем, эту функцию 
нетрудно добавить самостоятельно. 

Программное 
обеспечение 

Еще один важный момент, который 
необходимо усвоить тем, кто с 
Ыпих не знаком: данная ОС исполь- 
зует собственный формат исполня- 
емых файлов, потому и приложе- 
ния для Ыпих нужны родные. Одна- 
ко расстраиваться не стоит, ведь 
ассортимент ПО для этой ОС прак- 
тически ничем не уступает таково- 
му для популярной ѴѴіпсІоѵѵз ХР. 
Кроме того, в большинстве совре- 
менных дистрибутивов Ыпих поиск 
и установка доступного програм- 
много обеспечения упрощена до 
максимума и представляет собой 
тривиальную процедуру «отметил 




Панель управления Споте содержит все необходимые элементы для настрой- 
ки графической оболочки системы. Кроме того, в отличие отѴѴіпсІоѵѵз, пользо- 
ватель Ыпих имеет возможность самостоятельно формировать список и изменять 
содержимое окна. Для удобства элементы разделены на подкатегории, а разнооб- 
разие апплетов и конфигураторов поражает воображение. 
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первые шаги в І_іпих 



нужный пункт в списке и нажал 
кнопку начала установки». Собс- 
твенно говоря, вышеупомянутый 
«список» - не что иное, как собран- 
ная из разнообразных репозитори- 
ев (хранилищ дистрибутивов) про- 
граммного обеспечения информа- 
ция о местоположении (оптический 
диск, винчестер, Интернет), разме- 
рах, версиях, зависимостях и т. д. 
конкретных программных пакетов 
(приложений, кодеков, библиотек 
и т. п.), представленная в структури- 
рованном виде (для этого применя- 
ется менеджер управления дистри- 
бутивами). Примечательно, что 
набор используемых системой ре- 
позиториев не является фиксиро- 
ванным и может быть расширен 
пользователем самостоятельно. 
Достаточно будет обновить список 
доступных для установки програм- 
мных пакетов (все это легко осу- 
ществляется в вышеупомянутом 
приложении). 

Не забудем упомянуть и о «ужаса- 
ющей» консоли (командной строке) 
І_іпих. Когда-то в далеком прошлом 
сложился миф о том, что без знания 
сотен консольных команд простому 
смертному в Ыпих делать нечего и 
что эта система - удел компьютер- 
ных гуру и программистов, которым 
для работы не нужен интерфейс, и 
они обходятся одной лишь команд- 
ной строкой. Смеем вас уверить - 
те времена давно прошли, и пользо- 
ваться консолью в І_ігшх теперь 
вовсе не обязательно: любые зада- 
чи можно выполнять посредством 
удобной оболочки. Однако в некото- 




Охолонь! 



Запуск игр, созданных для платформы ѴѴіпсІоѵѵз, в режиме эмуляции не составля- 
ет особого труда. Более того, в некоторых случаях такой способ предоставляет 
несколько уникальных возможностей (например, эмуляцию конкретной версии ОС 
ѴѴіпсІоѵѵз, что значительно расширяет ассортимент запускаемых игр). Старые отлич- 
но будут работать с режимом ѴѴіпсіоѵѵз 98, а для новых нужно будет включить симуля- 
цию ѴѴіп о 1 оѵѵз ХР. 



рых случаях консоль оказывается 
удобным и быстрым инструментом. 

Отдельно стоит упомянуть о «вза- 
имоотношениях» 1_іпих с играми - 
здесь дела обстоят не так гладко. 
Собственные проекты для І_іпих, 
конечно же, существуют, но никакой 
речи о том, чтобы поиграть в самые 
свежие и технологически совершен- 
ные хиты быть не может (по край- 
ней мере пока). Будем надеяться, 
со временем ситуация изменится, 
благо кое-какой прогресс в данной 
области все же наблюдается и не- 
которые компании-разработчики 
выпускают проекты для разных ОС 
(например, на І_іпих можно поиг- 
рать в такие популярные игры, как 



0)иаке 3/4, ОООМ 3, ІІпгеаІ 
Тоигпаглепі 2004, ѴѴоІтепзІеіп, 
Негоез от" Мі^пт. апс! Ма^іс 3, 
Меѵегѵѵіпіег Ыі^гііз и др., а Еріс 
Саглез обещает скоро выпустить 
ІІпгеаІ Тоигпаглепі 3 для Ыпих). 
Кроме того, если вы готовы подо- 
ждать месяц-другой после выхода 
новинки, то вас выручит такое ПО, 
как ѴѴіпе и Сесіеёа. Работая в среде 
Ыпих, оно позволяет запускать боль- 
шинство современных (не говоря 
уж о старых) игр в режиме эмуляции 
(НаІМіте 2, Теат Рогігезз 2, СаІІ от" 
0иІу4, ЕІсІегЗсгоІІз IV, Сотглапс! & 
Согщиег 3, Зиргете Соттапсіег, 
ѴѴогІс! от" ѴѴагСгаП 3, Резісіепг ЕѵіІ 4, 
№ес! тог Зреес! РгоЗІгееІ). 




ЕІ РіаЫо 



здвама величезними ілюмшованимм 
вентилятор&ми 330мм га 250мм 

• Ідеальне охолодження усіх компоненте 

• Керуеання кожним вектилятором окремо! 

• Можливістъ встановлення до і2-ти 
жорстких дисків! 

• Зручний монтаж компонектш завдяки 
безгвинтовій систем! складання! 





Благодаря системе X ѴѴіпсІоѵѵ (оконный интерфейс в І_ігшх, 
обеспечивающий базовые принципы отрисовки элементов 
и взаимодействия объектов) для Ыпих существуют самые раз- 
нообразные надстройки (графические среды), одной из кото- 



рых является оригинальная СотрІ2 Ризіоп (результат объеди- 
нения проектов СотрІ2 Ехтгаз и ВегуІ) с трехмерным представ- 
лением рабочих пространств и множеством специальных 
эффектов, которым позавидует и ѴѴіпсІоѵѵз Ѵізііа. 
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Найти и уничтожить: 

обзор босплэтнын програтт для борьбы со зрушаго 



Ростислав Панчук 



» Навязчивая рекла- 
ма в менеджере за- 
качки, выскакивающие 
сами по себе окна в 
браузере, попытки мо- 
дема установить соеди- 
нение с зарубежным 
телефонным номером, 
кража персональной 
информации - вот ти- 
пичный перечень про- 
блем, которые могут 
возникнуть на вашем 
ПК из-за шпионских 
программ. Игнориро- 
вать их крайне опасно, 
и до недавнего време- 
ни наиболее автори- 
тетным средством уда- 
ления подобного «му- 
сора» была утилита 
АсІ-Аѵѵаге от компании 
Іаѵазоіі. Однако пос- 
ледние ітее-версии 
этой программы не вы- 
держивают никакой 
критики по части функ- 
циональности, что и 
вынудило нас обратить 
свой взгляд на другие 
бесплатные утилиты по 
борьбе со зруѵѵаге. 



БруЬот 



$еаг<± & Оезітоу 1.5.1 



СМОТРИ 
на диске 



ВЫБОР 

РЕДННЦЦЦ 
***** 



Главный претендент на звание лидера, ЗруЬот. 
Зеагсп & Оезігоу - единственная из бесплатных 
утилит, которая снабжена полным набором 
средств по борьбе со зруѵѵаге. В состав Зруооі входят 
не только «продвинутый» сканер для обнаружения и 
уничтожения всевозможных рекламных модулей, тро- 
янов, «звонилок» и прочей гадости, но и специальные 
компоненты для предотвращения «заражения» вашего 
ПК в будущем. Кратко с ними ознакомимся. 

Оценивать эффективность современных антивирусов 
и апіізруѵѵаге-программ по объему их базы данных не 
совсем корректно, но справедливости ради отметим, 
что у ЗруЬоІ Зеагсп & Оезт/оу она в порядке - утилита 
«знает» о существовании более 100 ООО вредоносных 
модулей. Скорость ее работы даже на самом современ- 
ном ПК не назовешь очень быстрой, но со своим зада- 
нием ЗруЬот. справляется отменно, уверенно опережая 
других участников обзора. Пользователю остается толь- 
ко еще раз внимательно пересмотреть результаты поис- 
ка и навсегда распрощаться с найденным «мусором». В 
случае же, когда деинсталляция рекламного модуля 
приводит к полной потере работоспособности програм- 
мьихозяина», у ЗруЬот. есть запасной вариант - восста- 
новить «шпиона», но при этом заблокировать его либо 
же заменить вредоносный код «пустышкой». 

Впрочем, после успешной «зачистки» системы рас- 
слабляться еще рано - ведь нет никаких гарантий, что 
зруѵѵаге и таіѵѵаге снова не проникнут на ваш ПК, 
пользуясь уязвимостями в браузерах (прежде всего 
Іпіегпеі Ехріогег) и системе безопасности ѴѴіпсІоѵѵз. С 
подобной угрозой предназначены бороться сразу два 
модуля - ЗОНеІрег и ТеаТітег. Первый из них защища- 
ет Іпіегпеі: Ехріогег, «иммунизируя» прорехи в ѴѴіпсІоѵѵз 
и блокируя загрузку таіѵѵаге с сомнительных веб-ре- 
сурсов, а второй - это своеобразный мини-файрвол, 
который стоит на страже реестра ѴѴіпсІоѵѵз. Любой не- 
санкционированный процесс будет мгновенно пресе- 
каться, а дальнейшая его судьба - разрешить или за- 
претить - останется в личной компетенции пользовате- 
ля. Увы, порой сообщения ТеаТітег уж слишком 
навязчивы, но такова плата за безопасность. 

И все же главное преимущество ЗруЬот. перед осталь- 
ными конкурентами - это, несомненно, удивительное 
сочетание невиданной функциональности и простоты в 
работе. Благодаря толковому пошаговому мастеру с 
поставленной задачей справится даже новичок, а энту- 
зиасты, приложив минимум усилий, превратят ЗруЬоІ в 
универсальный центр по защите вашего ПК - от менед- 
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жера процессов до проверки реестра на «битые» ключи. 
Вне всяких сомнений, перед нами лучшая из существу- 
ющих бесплатных программ для борьбы со зруѵѵаге! 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

За^ег Ыеіѵѵогкіпд Ш 



Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.БруЬоІіпЫги/іпсіех.ЫтІ 



Размер 

7,12 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵшруЬоІ.іпй/ш/ 
сіоѵѵпіоасі/іпсіех.птіі 



вѳрдикт 
***** 

ЗА 

Универсальный 
комплект утилит для 
уничтожения зруѵѵаге 
в любых ситуациях 

ПРОТИВ 

Модуль ТеаТітег порой 
навязчив; алгоритм 
обнаружения гоот.кіт.5 
пока неидеален 
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обзор бесплатных программ для борьбы со зруѵѵаге 




Немного 

технической 

информации 

Зруѵѵаге - это программа, отсы- 
лающая информацию с компью- 
тера пользователя третьим ли- 
цам без его ведома, и/или на- 
меренно вредящая работе ПК. 
На данный момент выделяют не- 
сколько подтипов зруѵѵаге. 

Асіѵѵаге - рекламные моду- 
ли, пичкающие нас баннерами; 
часто асіѵѵаге также собирает 
информацию о ваших прогул- 
ках в Интернете. 

КеуІо&*ег5 - клавиатурные 
шпионы, перехватывающие всю 
информацию, набранную поль- 
зователем, и переправляющие 
ее своему создателю. Кейлогге- 
ры далеко не всегда обнаружи- 
ваются антивирусами, а вред, 
наносимый ими, может быть 
просто огромен. 

Вгоѵѵзег Нцаскегз - подме- 
няют стартовую страницу брау- 
зера на сайт рекламодателя, 
причем избавиться от них пу- 
тем простого сброса настроек 
ІЕ не получится. 

Ріаіегз - инициализируют 
дозвон с!іаІ-ир модема по зару- 
бежному телефонному номеру, 
что может вылиться в многоты- 
сячные счета от оператора в 
конце месяца. К счастью, сей- 
час уже не столь опасны благо- 
даря распространению широко- 
полосных подключений к Сети. 

Вгоѵѵзег Неірег ОЬіесІв 
(ВНО) - одни из самых частых 
гостей на наших ПК, данные 
модули используют уязвимости 
в системе безопасности 
Іпіегпеі Ехріогег. Спектр их 
действий очень широк - от 
появления новой «поисковой» 
панели в браузере до кражи 
паролей и персональной ин- 
формации владельца ПК. 

Е-шаіІ зруѵѵаге - чаще всего 
под этим термином подразуме- 
ваются многочисленные черви, 
которые помимо несанкциони- 
рованных рассылок самих себя, 
могут вносить изменения в ва- 
шу электронную переписку. 

Соокіе зруѵѵаге - учетные 
файлы пользователя, получен- 
ные им при переходе на каж- 
дый веб-сайт, тоже несут в себе 
кое-какую полезную информа- 
цию для маркетологов. Особен- 
но если собрать их вместе и 
хорошенько проанализировать. 



Мпсіомз Оет"епсіег 



1.1 



Долгое время корпорация Місгозотт. сильно от- 
ставала в гонке зруѵѵаге и разработчиков 
апт_ізруѵѵаге-программ, со снисхождением на- 
блюдая за ними с высоты своего пьедестала. Но в 
2005 г., когда распространение вредоносных модулей 
превратилось в настоящую эпидемию, редмондская 
компания наконец-то решила показать, кто здесь глав- 
ный. Первая попытка Місгозотт. получилась не самой 
удачной, но спустя три года после своего официально- 
го старта ѴѴіпсІоѵѵз Оетепсіег стала заметно функцио- 
нальнее и уже не выглядит эдаким бедным родствен- 
ником на фоне той же ЗруЬоІ. 

Первое, что сделает программа еще в процессе 
инсталляции, это проверит вашу копию ѴѴіпсІоѵѵз на 
подлинность и загрузит новейшие базы данных 
зруѵѵаге с помощью ѴѴіпсІоѵѵз Іірсіаіе. Последующие 
действия ѴѴіпсІоѵѵз Оетепсіег тоже практически не тре- 
буют вмешательства пользователя - утилита успешно 
функционирует в фоновом режиме, автоматически 
сканируя систему на предмет наличия шпионских про- 
грамм. Еще одна интересная функция утилиты - мо- 
дуль 5отт_ѵѵаге Ехріогег, контролирующий запущенные 



процессы в реальном времени и позволяющий забло- 
кировать те из них, которые не содержат цифровых 
подписей разработчиков или просто вызывают у вас 
подозрения. К сожалению, по эффективности ѴѴіпсІоѵѵз 
Оетепсіег все еще уступает другим братьям по оружию, 
но зато она неприхотлива в использовании и требует к 
себе минимум внимания в процессе работы. 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

МісгозоЙСогрогайоп 



Сайт 

тісгозо^.сот/ашотеЛесигіІу/ 
$рушге/5ойшгеШаиІІ.т$рх 



Размер 4,94 МБ 



Адрес загрузки 

тісго$оі1сот/ 
сІоѵѵпІоасІ$/сІе{аіІ$. 
а$рх?РатіІуІс]=435ВГСЕ7-иА2В- 
4А6А-АРА4-Р7Р14Е605А(Ю& 
сіі$ріауіапд=еп&тд_ісі=1 01 34 



вординт 
**** 

ЗА 

Функционирует в 
фоновом режиме; 
автоматизация 
основных этапов 

ПРОТИВ 

Результативность 
поиска и уничтоже- 
ния зруѵѵаге могла бы 
быть и выше 



5руѵ/аге Віазтег 



3.51 



Очень оригинальная разработка, ориентирован- 
ная в первую очередь на превентивные меры 
борьбы со зруѵѵаге. И вправду, бесплатных ути- 
лит-сканеров этого «мусора» существует великое мно- 
жество, а вот из Ітееѵѵаге-средств защиты в реальном 
времени вспоминается один только ЗруЬот., да и тот 
неидеален. Зруѵѵаге Віазіег успешно «закроет» много- 
численные прорехи в системе безопасности Іпіегпеі 
Ехріогег, запретит несанкционированное изменение 
файла по5т_з и стартовой страницы браузера, а также 
навсегда избавит вас от надоедливой флэш-рекламы. 

Учетные файлы (соокіез), загружаемые на ваш ПК 
при веб-серфинге, тоже могут использоваться для от- 
слеживания предпочтений пользователя. Программа 
решает этот вопрос радикально, блокируя прием ас!- 
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соокіез и в ІЕ, и в Рігетох. Ну а очень полезная функ- 
ция ЗузГет Зпарзііоі позволит создавать резервные 
копии конфигурационных файлов ѴѴіпсІоѵѵз, чтобы в 
случае особо опасной инфекции мгновенно восстано- 
вить поврежденные настройки ОС. Пожалуй, единс- 
твенным существенным минусом программы являет- 
ся ее концепция - Зруѵѵаге Віазіег способна предо- 
твратить появление новых шпионских приложений, но 
удалить те, которые уже имеются на вашем ПК, она не 
в силах. Вот почему для достижения максимального 
эффекта отЗруѵѵаге Віазіег разработчики рекоменду- 
ют использовать ее в связке с любым другим 
апт_ізруѵѵаге-сканером, и тогда ни один байт вредонос- 
ного кода не сможет попасть на ваш ПК. 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

ЛаѵасооІ 5оЙѵѵаге 



Сайт 

ѵѵѵѵѵфѵасооІБОтМаге.сот 



Размер 

2,44 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.іаѵасооізойѵѵаге. 
сотЛЬсІоѵѵпІоасШтІ 



В9РДІІНТ 
***** 

ЗА 

Отличное решение 
для постоянной защи- 
ты вашего ПК 

ПРОТИВ 

Требует наличия сто- 
роннего апіізруѵѵаге- 
сканера для макси- 
мально эффективной 
работы 
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обзор бесплатных программ для борьбы со зруѵѵаге 



Некоторые 
бесплатные 
программы 
со зрушге 

Ка2аа Месііа Резкіор 

Скандально известное детище 
Зпагтап Меіѵѵогкз после массо- 
вых судебных исков от РІАА уже 
потеряло статус самого популяр- 
ного р2р-клиента в мире, но 
продолжает лидировать в облас- 
ти ПО, больше всего напичкан- 
ного рекламными и зруѵѵаге- 
модулями. Сусіоог, САІІМ, 
Іпзт_ат"іпс!ег, Му Зеагсп ТооІЬаг - 
все эти «ценные» программы 
постоянно следят за вашими 
прогулками в Сети, крадут пер- 
сональные данные пользовате- 
ля и отравляют каждую минуту 
работы за ПК показом рекламы. 

Раетоп-Тооіб Рго 4.11 Вазіс 

С недавних пор бесплатная вер- 
сия лучшего эмулятора защи- 
щенных СО и ОѴО-дисков рас- 
пространяется вместе с назойли- 
вым рекламным модулем 
Ас!Ѵапт_аёе, который постоянно 
демонстрирует все новые и но- 
вые всплывающие окна. Деинс- 
талляция Ас!Ѵапт_аёе, даже средс- 
твами Зруоот., приводит к частич- 
ной потере функциональности 
0-ТооІз, но лучше уж такой вари- 
ант, чем вообще его отсутствие... 

СгузіаІ РІауег Ргее/ВЗРІауег 

Бесплатные версии популярных 
медиаплееров тоже не без изъ- 
яна - в обоих присутствует «цен- 
ный» модуль ѴѴпепІІ, якобы для 
упрощения покупок в онлайне. 

ѴѴіІсНапёепІ Саше Сопзоіе 

Официальный клиент одного из 
самых больших порталов казу- 
альных игр содержит модуль 
ѴѴео Огіѵег, который сообщает 
издателю о жанровых предпоч- 
тениях игроков и времени их 
пребывания на серверах 
ШсИап^епт., а также вволю уго- 
щает геймеров рекламой. В 
начале 2007 г. под давлением 
общественности компания на 
непродолжительный срок отка- 
зывалась от использования дан- 
ной утилиты, так что вполне воз- 
можно, что к моменту выхода 
этого номера журнала в печать 
казуалы снова будут наслаждать- 
ся любимыми играми без рекла- 
мы и прочих «бонусов». 



51ІРЕРАпті5ру\л/аге 39 



СМОТРИ 



Несмотря на звучное название и громогласную 
рекламу, ЗІІРЕРАпт_іЗруѵѵаге на поверку оказа- 
лась довольно посредственной утилитой. Хвале- 
ный сканер, якобы «вылавливающий» самых скрытных 
«шпионов», с треском проиграл всем остальным участ- 
никам данного обзора. Мало того что процесс анализа 
жестких дисков занимает непозволительно много вре- 
мени, так и количество найденного зруѵѵаге куда мень- 
ше, чем у того же Зруоот. Зеагсп & Оезігоу. На удивле- 
ние бедно функциями и меню сканера - отправить 
подозрительные файлы в карантин, сообщить разра- 
ботчику о позитивных срабатываниях и... все! О геаі- 
Ііте-защите речь даже не идет - да, она существует в 




природе, но только в составе платной Рго-версии. То же 
можно сказать и о планировщике, и оригинальной 
функции Пгзііапе Ргеѵепііоп, состоящей в проверке 
системы еще до ее старта, чтобы эффективно уничто- 
жить зруѵѵаге, прежде чем оно навредит вашему ПК. 

Единственное, заслуживающее похвалы, - это груп- 
па инструментов Рераіг. 5А5 умеет заново «включать» 
зузігау, службу ЗузГет Кесоѵегу и диспетчер процес- 
сов, отключенные особо злостным трояном, сбрасы- 
вать настройки браузера, когда они по каким-то причи- 
нам недоступны, и вообще всячески реанимировать 
операционную систему. Именно за «ремонтный набор» 
5А5 получает еще один балл к оценке. 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

51ІРЕРАпй5руѵѵаге.сот 

Сайт 

$ирегапй$руѵѵаге.сот 

Размер 

5,64 МБ 



вординт 
*** 



і 



Адрес загрузки 

зирегапйзруѵѵаге. 
сот/сІоѵѵпІоасШтІ 



ЗА 

Набор инструментов 
для восстановления 
критических систем- 
ных апплетов; базо- 
вая функциональность 

ПРОТИВ 

Большинство функ- 
ций доступно только в 
платной Рго-версии 



Етзі а-$диагесі р гее з 



1 



СМОТРИ 
на диске 



Первое, что бросается в глаза при знакомстве с 
а-здиагес!, - прямо-таки огромный дистрибутив 
программы, что объясняется солидными разме- 
рами ее базы данных (более 300 ООО троянов, «зво- 
нилок», червей и собственно зруѵѵаге). Удивительно, 
но проверка системы в режиме 8тагі8сап происхо- 
дит довольно быстро, да и результативность работы 
утилиты ненамного хуже, чем у признанных лидеров. 
Правда, эвристический сканер все еще далек от идеа- 
ла - объяснить, по каким же критериям утилита отнес- 
ла невинный Ооѵѵпіоас! Мазіег ѵб.1.1 в категорию 
неизвестных науке «звонилок», решительно невозмож- 
но. Впрочем, после инсталляции последней версии ОМ 
ложных срабатываний больше не наблюдалось, но 
сам факт такой ошибки а-здиагес! настораживает. 
Немного расстраивают и солидные объемы кумулятив- 
ных обновлений базы данных утилиты, но в свете то- 
тального распространения широкополосных подклю- 
чений к Сети это уже не проблема. 

Как нетрудно догадаться из названия программы, у 
нее существует и более продвинутый Рго-вариант, где 
реализована полноценная резидентная защита ПК, но 
распространяется он уже по принципу зпагеѵѵаге. Бес- 



платная же версия лишена подобных преимуществ, и 
несмотря на все свои обширные знания, не способна 
противостоять любой сколько-нибудь серьезной эпиде- 
мии червей вроде Заззег или І_оѵезап. Итого, в качест- 
ве дополнения кЗруѵѵаге Віазіег эта утилита в принци- 
пе подойдет, но вот только есть ли смысл инсталлиро- 
вать сразу две программы, если с данной задачей с 
таким же успехом справится один Зруоот.? 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

Ет$і 5оЙѵѵаге СтЬН 



Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.еішізой.сот/ 
епЛоЙѵѵагеДгее 



Размер 

18,2 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.ет$і$о^.сот/еп/ 
зойѵѵаге/сіоѵѵпіоасі 



В9РДШТ 
**** 

ЗА 

Солидные размеры 
базы данных; высо- 
кая скорость работы 

ПРОТИВ 

Эвристический сканер 
неидеален; отсутствие 
планировщика и ре- 
зидентного модуля в 
бесплатной версии 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА 
НАУКИ УКРАІНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ТА НАУКИ КИІВСЬКОІ МІСЬКОІ 
ДЕРЖАВНО! АДМІНІСТРАЦЙ 

КИІВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ 
ТАЮНАЦТВА 

КИІВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ 
НАУК «ДОСЛІДНИК» 

ЗА СПРИЯННЯ 

ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ «ІПСА» 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАІНИ 
«КИІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
НУЦПІ КІБЕРНЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ НДН УКРАІНИ 



БМС консалтинг 




КВАЗАР-Мікоо* 

ЗАШЖДН НА КРОХ ЛОПІЭІДУ 



ВІДКРИТИИ КОНКУРС 3 ПР.РГРАМУВАННЯ 

серед старшокласників 



Д0СЛІДНИ К<2007-І _ 
05!02!2ШШ8- 




Подробиці та онлайн тр 

ИіірУ/сІозІісІгіТІШрд 



\ 



\ 




ДОСЛЩНИК 

2887-2088 



Р03Р0БКА ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 5 НОМІНАЦІЯХ: 

-навчальні 

-системні та прикладні 
-безпека та мережі 
-мультимедійні 
-науково-дослідницькі 
-для мобільних пристроів 




В РАМКАХ КОНКУРСУ 
ХуХЕІ. ЗМАГАННЯ 31 СКЛАДАННЯ ПК! 
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СофтШѳпэ 



Б9СПЛѲТНЫ9 утилиты 

для бэнапа файлов 



Андрей Белокриницкий 



» Отличных платных 
программ для ре- 
зервного копирова- 
ния данных существу- 
ет огромное множес- 
тво. Ргееѵѵаге и даже 
ореп $оигсе проекты 
тоже не отстают в ко- 
личестве, однако не 
всегда могут предло- 
жить достаточную 
функциональность, 
приятный удобный 
интерфейс и просто- 
ту настроек. Тем не 
менее здесь встреча- 
ются программы, со- 
ставляющие прямую 
конкуренцию плат- 
ным аналогам. У каж- 
дого из трех рассмот- 
ренных приложений 
есть свои достоинс- 
тва и недостатки, что 
не дает возможности 
однозначно выделить 
лидера, все зависит 
от ваших конкретных 
потребностей. 



Регзопаі Васкир 



4.1.3 



СМОТРИ 



Программа РегзопаІ Васкир, увы, затеряна на 
просторах Интернета. Возможно, потому, что 
разработчик поддерживает официальный 
сайт только на немецком языке. Но пусть вас 
это не пугает, интерфейс программы по умолчанию 
английский. 

Большинство приложений для Ьаскир используют 
сходные принципы построения интерфейса. К сожале- 
нию, РегзопаІ Васкир не из их числа. Поначалу обилие 
настроек сбивает с толку, однако уже после 10 минут 
работы все становится на свои места, и интерфейс, 
основанный на наличии множества закладок, показы- 
вает, что у него тоже есть преимущества. 

Из приятных особенностей отметим возможность 
работы без инсталляции и использование только одно- 
го исполняемого файла без дополнительных библиотек. 

Функциональность РегзопаІ Васкир на высоте. Ре- 
зервные данные можно архивировать в 2ір или шиф- 
ровать с помощью АЕ5. До или после выполнения 
копирования позволяется запускать нужные вам про- 
граммы, отсылать сообщения по е-таіі или проверять 
целостность файлов. 

При желании можно установить фильтр на опреде- 
ленные типы файлов, причем делается это не только с 
помощью масок, но и более удобным способом. Все 
типы файлов, встречающиеся в предназначенных для 
резервного архивирования каталогах, отображаются 
в специальном списке, откуда ненужные можно ис- 
ключить (как отдельные файлы, так и целые папки). 
Надо сказать, что реализована эта функция очень 
удачно и удобно. 

Для сохранения файлов по сети есть возможность 
копирования на РТР-сервер (ргоху поддерживается). В 
качестве имен директорий разрешается использовать 
встроенные переменные, что позволяет делать резер- 
вные копии данных в папках вида «текущий год», «теку- 
щий месяц» и т. д. 

Доступны три варианта создания резервных копий: 
РиІІ, ОіТТегепІіаІ и Іпсгеглепіаі, а также возможность 
настройки способа синхронизации и зеркалирования 
содержимого источника и хранилища файлов. 

РегзопаІ Васкир способен работать в режиме вос- 
становления данных. Есть и функция очищения фай- 
лов в хранилище: например, можно удалять все копии, 
сделанные более полугода назад. 
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Для автоматизации процесса создания копий имеет- 
ся удобный планировщик заданий. Чтобы запущенная 
программа не замедляла компьютер, добавлена воз- 
можность установки приоритета выполнения - от ѵегу 
/оѵѵ до \п'ф. 

Хочется отметить и отличную скорость работы 
РегзопаІ Васкир при создании іпсгетепіаі-копий - 
сравнение файлов в источнике и резервном хранили- 
ще проходит очень быстро. 

К недостаткам отнесем отсутствие опции автозапус- 
ка программы при старте ѴѴіпсІоѵѵз и неправильное 
отображение кириллицы в названиях, что, однако, 
никак не влияет на результат работы - все папки и 
файлы копируются корректно. 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

Эг. Лігдеп КаШеѵ 



Сайт 

регзопаІ-Ьаскир. 
гашіеѵ-поте.сіе 

Размер 

1,78 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.іеар.ипі-кіеі.сіе/$иг(асе/ 
ад-ЬегпсК/сІошІоасІ/ийІШе$/ 
рЬ-$еШр-4.1.0300.ехе 



вердикт 
***** 

ЗА 

Отличная функцио- 
нальность; работа 
без инсталляции 

ПРОТИВ 

Нестандартный ин- 
терфейс; отсутствие 
опции автозапуска 
при старте ѴѴіпсІоѵѵз 
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бесплатные утилиты для бэкапа файлов 



Сотосіо Васкіір 



1.0.3.0 



Сотосіо Васкир обладает простым, интуитивно 
понятным интерфейсом, может устанавливаться 
в качестве сервиса ѴѴіпсІоѵѵз, имеет встроенный 
планировщик. Кроме того, у него есть несколько осо- 
бенностей, отличающих его от двух предыдущих про- 
грамм, - осуществление записи информации на СО/ 
ОѴО, функция проверки сценариев сохранения дан- 
ных на ошибки, а также возможность такого типа ре- 
зервного копирования, как синхронизация. 

Теперь о недостатках. По сравнению с РегзопаІ 
Васкир процедура инкрементального копирования 
происходит ощутимо медленнее. 




К тому же программа допускает досадные ошибки 
при копировании файлов с некоторыми специфически- 
ми европейскими символами. К примеру, МРЗ-файл с 
названием «Вібгк» не скопировался. Зато подобной 
проблемы с кириллицей нет. 

В последней версии Сотосіо Васкир добавлена 
поддержка ѴѴіпсІоѵѵз Ѵізіа. Проблемы копирования 
файлов со специфическими символами в названии на 
оценку не повлияли, поскольку они (подобные файлы) 
встречаются довольно редко, и даже такой уважаемый 
файловый браузер, какЗегѵапіЗаІатапсІег, с ними 
работал некорректно. 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

Сотосіо Сгоир 



Сайт 

Ьаскир.сотосіо.сот 



Размер 

4,5 МБ 

Адрес загрузки 

Ьаскир.сотосіо.сот/ 
сІоѵѵпІоасШтІ 



вординт 
***** 

ЗА 

Хорошая функцио- 
нальность; простота 
настройки 

ПРОТИВ 

Ошибки при копи- 
ровании файлов с 
некоторыми европей- 
скими буквами 
в названии 



СоЬіап Васкир 



8А.0.202 



СМОТРИ 



Данная программа является самой функциональ- 
ной и удобной в применении. Она, несомненно, 
получила бы знак «Выбор редакции», если бы не 
одно досадное «но»: здесь отсутствует функция зерка- 
лирования данных. 

Программу можно установить в качестве сервиса 
ѴѴіпсІоѵѵз. Для резервных копий используется не только 
формат 2ір, но и 2ір64 (для создания архивов, превы- 
шающих 2 ГБ), а также более эффективный ЗС)Х, кото- 
рый поддерживает зоііоі-архивы и добавляет гесоѵегу 
сіаіа для их восстановления в случае повреждения. 
При желании данные шифруются одним из четырех 
доступных алгоритмов. 
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Создавать новое задание очень удобно. Все не- 
обходимые папки можно добавлять с помощью 
с!гаё'п'с!гор прямо из Проводника. Поддерживаются 
основные типы создания копий (РиІІ, Оіттегепііаі, 
Іпсгетепіаі). Имеется удобный встроенный плани- 
ровщик. Как и в других программах, присутствует 
возможность сохранять файлы на РТР-сервере. 

С начала 2007 года проект СоЬіап Васкир получил 
статус ореп зоигсе. И хотя о дате выхода 9-й версии ниче- 
го не слышно, будем надеяться, что новый статус пойдет 
программе только на пользу. 



Ргееѵѵаге, 
ореп зоигсе 

Разработчик 

І_иі5 СоЬіап 



Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.есіис.ити.зе/ 
-соЬіап/іпсІех.Ьпп 



Размер 

8,11МБ 



Адрес загрузки 

ес!ис.ити.$е/~соЬіап/ 
ргодгаті/сЬЗеШр.ехе 



В9РДІІНТ 
**** 

ЗА 

Приятный интерфейс; 
отличная функцио- 
нальность; простота 
в настройке и исполь- 
зовании 

ПРОТИВ 

Отсутствие функции 
зеркалирования 




Способы создания 
резервных копий 

РиІІ Ьаскир - все файлы 
копируются полностью каж- 
дый раз. В случае больших 
объемов данных эта процеду- 
ра будет занимать много вре- 
мени. Особых достоинств нет. 

Іпсгетепіаі Ьаскир - при 

первом запуске работает так 
же, как и РиІІ Ьаскир, - созда- 
ет полную копию данных. В 
дальнейшем копирует только 
измененные или добавлен- 
ные файлы. Значительно уско- 
ряет процедуру резервного 
копирования. 

Синхронизация - сохраняет 
обновленные или добавлен- 
ные файлы в режиме реаль- 
ного времени. Для этого 
программа должна быть пос- 
тоянно запущена либо уста- 
новлена в качестве сервиса 
ѴѴіпсІоѵѵз. Из рассмотренных 
в обзоре такой функциональ- 
ностью обладает только 
Сотосіо Васкир. 

Зеркалирование - подде- 
рживает содержимое файлов 
и папок и их резервных копий 
в одинаковом состоянии. При 
отключении этой опции пере- 
именованная папка сданны- 
ми копируется в хранилище 
еще раз под новым именем, 
при этом старая копия не 
удаляется. Отсутствие функции 
зеркалирования приводит к 
бессмысленной трате свобод- 
ного места на резервном 
диске. 
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СофтШѳпэ 

Босплѳтнью прогрѳтты 
для бэнапѳ рѳздѳлов 

Андрей Белокриницкий 



» Периодической 
переустановке 
операционной систе- 
мы существует аль- 
тернатива - восста- 
новление ее предва- 
рительно созданной 
копии. Эта процедура 
намного быстрее и к 
тому же не требует 
последующей на- 
стройки ОС. Для со- 
здания подобной ко- 
пии необходимо вос- 
пользоваться одной 
из специальных про- 
грамм, самой извест- 
ной из которых явля- 
ется ІМоПоп СЬобі. 
Этот продукт имеет 
$Нагеѵѵаге статус. В 
обзоре собраны и 
рассмотрены бес- 
платные приложения 
с похожей, а иногда и 
лучшей функциональ- 
ностью. 



йгіѵеітаде 



ХМІ_ 



1.21 



ВЫБОР 

РЕДЙНЦЦЦ 
***** 



Компания Рипііте 5отт_ѵѵаге уже давно зани- 
мается разработкой ПО для восстановления 
данных с поврежденных дисков. Неудиви- 
тельно, что, имея за плечами такой опыт, они 
смогли создать хорошую программу для бэкапа раз- 
делов. Вдвойне приятен тот факт, что в отличие от 
других продуктов этой фирмы, за новую утилиту не 
надо платить. 

Огіѵеітаёе ХМІ_ - идеальное бесплатное реше- 
ние для создания образов раздела. Главным плю- 
сом программы является возможность копирова- 
ния текущей инсталляции ѴѴіпсІоѵѵз без необходи- 
мости перезагружать компьютер. На выбор 
позволяется сделать побайтовую копию раздела 
либо добавить только используемое файлами про- 
странство (во втором случае значительно экономит- 
ся место). Результирующий файл можно сжать или 
разбить на части. Кроме того, позволяется сделать 
резервную копию прямо на другой раздел диска. 
Восстановление системы осуществляется двумя спо- 
собами - либо путем подключения Огіѵеітаёе ХМІ_ 
в качестве плагина для диска ВагІРЕ, либо с помо- 
щью загрузки в систему, установленную на другом 
диске. 

Сохранение разделов по расписанию предлагается 
производить, используя стандартный планировщик 
ѴѴіпсІоѵѵз, - в справочной системе есть краткое описа- 
ние данной процедуры. 

Огіѵеітаёе ХМІ_ является единственной програм- 
мой в обзоре, которая позволяет не только создавать, 
но и открывать сохраненные образы, с возможностью 
извлечения, запуска и просмотра встроенной утилитой 
любых файлов, а также с поиском по архиву. 

При восстановлении раздела стоит помнить следую- 
щие вещи: его размер должен превышать объем ис- 
ходного, а все данные на нем будут стерты. После вос- 
становления образа раздел необходимо сделать актив- 
ным, чтобы он стал загрузочным. 

Результаты работы с Огіѵеітаёе ХМІ_ нас очень по- 
радовали - копии разделов, созданные данной про- 
граммой, занимают меньше места, чем полученные с 
помощью других продуктов (включая несколько утилит, 
не вошедших в обзор). При этом работает она быст- 
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рее конкурентов и позволяет использовать компьютер 
без каких-либо ограничений. 

Интерфейс программы сложно назвать интуитив- 
ным, однако необходимые для выполнения всех опе- 
раций шаги довольно просты, так что разобраться с 
ней под силу даже новичку. Важным моментом являет- 
ся наличие контрольных вопросов перед потенциально 
опасными операциями с жестким диском. В этом слу- 
чае для продолжения нужно ввести информацию, кото- 
рую можно узнать, только внимательно перечитав пре- 
дупреждение о последствиях в случае необдуманных 
действий. 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

Риігп"те5оЙѵѵаге 



Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.шпйте.огд 



Размер 

1,67 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.шпйте.огд/ 
сііхтізешр.ехе 



вординт 
***** 

ЗА 

Отличная функцио- 
нальность 

ПРОТИВ 

Отсутствие возмож- 
ности восстановле- 
ния на меньший по 
объему раздел 
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бесплатные программы для бэкапа разделов 



□ 



гШопе 



3.2 Ргее Есіітіоп 



НОСІопе Ргее Ес!Шоп является облегченным вари- 
антом более старших платных продуктов, кото- 
рые выпускает компания Мігау 5отт_ѵѵаге. И если 
серьезные ограничения функциональности еще мож- 
но простить ввиду бесплатности программы, то отсутс- 
твие информации о том, какие из настроек не работа- 
ют, вызывает недоумение. Фактически после выбора 
определенных опций и нажатия кнопки Продолжить 
приходится читать сообщение о том, что некоторые 
настройки недоступны в этой версии и для продолже- 
ния их следует отключить. 

Самым главным отличием Ітееѵѵаге-варианта являет- 
ся ограничение скорости копирования данных - она 



составляет всего 5 МБ/с (в платных версиях этого про- 
дукта - 10 МБ/с, 14 МБ/с и без ограничений, в зависи- 
мости от стоимости программы). Кроме того, доступен 
лишь режим прямого копирования с раздела на раздел, 
без возможности сохранения в образ. Размер второго 
раздела должен быть больше или равен текущему. Пос- 
ле завершения создания образа можно провести до- 
полнительную проверку на идентичность оригиналу. 

Программа не предназначена для запуска под 
ѴѴіпсІоѵѵз - в комплекте есть два загрузочных образа, 
которые с помощью специальной утилиты можно запи- 
сать на дискету, компакт-диск или флэшку. 




Ргееѵѵаге 

Разработчик 

Мігау 5оЙѵѵаге 



Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.тігау.сіе 



Размер 

4,24 МБ 

Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.тігау.сІе/риЬІіс/ 
сІошІоасІ/МсІопеіе.еп.іір 



вердикт 
*** 

ЗА 

Возможность загруз- 
ки с большинства 
носителей данных 

ПРОТИВ 

Функциональность 
сильно урезана по 
сравнению с платной 
версией 




ОгѵІтадегХР 



ѵ2.2 



ОгѵІтаёегХР позволяет сохранять разделы в двух 
режимах: безопасном, перед загрузкой систе- 
мы, и обычном, непосредственно во время 
работы ѴѴіпсІоѵѵз. Во втором случае желательно за- 
крыть все активные приложения и не использовать 
компьютер. По умолчанию образ разбивается на 
части определенных размеров, эту функцию нельзя 
отключить, но можно задать величину блока, равную 
100 ГБ, в результате чего вы наверняка получите один 
конечный файл. Минимальный устанавливаемый раз- 
мер архива - 20 МБ. 



ОгѵІтаёегХР копирует весь раздел побайтово - это 
значит, что полученный файл будет такого же объема, 
что и весь раздел. Для уменьшения можно применить 
компрессию. К сожалению, сжатие на лету не работа- 
ет, программа сначала создает точную копию области 
диска и лишь потом приступает к ее архивации, в свя- 
зи с чем требуется больше свободного места, чем в 
случае с другими программами. 

Для копирования одного раздела напрямую на дру- 
гой можно использовать утилиту ОгѵСІопегХР, выпу- 
щенную тем же производителем. 
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Ргееѵѵаге 

Разработчик 

Ьехип Ргееѵѵаге 

Сайт 

нет 



Размер 

0,64 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵшойресііа.сот/деі/ 

5у$Іет/Васк-ІІр-апсІ- 

Ресоѵегу/ОгѵІтадегХР.$№тІ 



вдрдинт 
*** 

ЗА 

Файлы образов в 
формате 2ір, что поз- 
воляет извлекать из 
них любые данные 

ПРОТИВ 

Не обновляется; повы- 
шенные требования к 
свободному месту при 
создании копии 



Сохранение и 
ЬосстаноЬление 
ОС с помощью 
□гіѵеітаде ХМІ_ 

Сохранение 

Желательно создавать образ 
недавно установленной сис- 
темы, проинсталлировав все 
нужные драйверы и мини- 
мум необходимого софта. 

После запуска Огіѵе- 
Ітаёе ХМІ_ жмите Васкир и 
выбирайте в списке разде- 
лов требуемый (тот, на кото- 
ром установлена ѴѴіпсІоѵѵз). 
Далее укажите директорию 
для сохранения файла обра- 
за, при этом желательно 
включить компрессию, что 
сэкономит место на диске. 
Через несколько минут 
Ьаскир системы будет готов. 

Восстановление 

Эту операцию можно произ- 
водить как на текущий раз- 
дел, так и на любой другой. В 
первом случае понадобится 
создать загрузочный диск с 
помощью утилиты ВаПРЕ и 
установить на него плагин 
□гіѵеіта^е ХМІ_. Второй ва- 
риант проще и даже не тре- 
бует перезагрузки. В про- 
грамме нажимайте кнопку 
Кезіоге, выбирайте файл с 
сохраненным разделом и 
область диска, на которую 
его следует восстановить. 
Будьте внимательны: перед 
записью все данные на вы- 
бранном разделе стираются. 
После окончания восстанов- 
ления необходимо сделать 
диск активным, чтобы он 
стал загрузочным. Вызовите 
контекстное меню на значке 
Мой компьютер, кликните на 
пункте Управление и выбе- 
рите в появившемся окне 
Управление дисками. Теперь 
выделите нужный раздел 
диска и нажмите в меню 
Сделать раздел активным. 
Для добавления раздела в 
список загрузки, который 
появляется после включения 
компьютера, лучше всего 
воспользоваться програм- 
мой Еазу ВСО. 
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СофтШѳге 



Вс9 о фортѳтѳ РВ2 



Максим Капинус 



»3а время существо- 
вания цивилизации 
менялось многое, но 
одна вещь сопровож- 
дала человека тысяче- 
летия. Менялся вне- 
шний вид и техноло- 
гии создания книг, 
однако они всегда ос- 
тавались основным ис- 
точником хранения 
мудрости и опыта по- 
колений. Художествен- 
ная, техническая и на- 
учная литература, ме- 
муары и дневники 
известных людей, пуб- 
лицистика - все это мы 
изучаем до сих пор, 
сидя за столом в биб- 
лиотеке или лежа на 
диване. 



Вместе с компьютерами появился и новый 
способ чтения, однако определенные трудно- 
сти возникли с разработкой универсального 
формата для хранения текстов. Да, на сегод- 
няшний момент существует огромное множество фор- 
матов, но они предназначены, в первую очередь, для 
создания документов и их оформления, но, увы, не для 
удобного чтения. 

В большинстве случаев электронная копия книги 
в каком-либо виде представляет собой массив текс- 
та с определенным форматированием, читать кото- 
рый трудно из-за отсутствия закладок, оглавления с 
возможностью быстро перемещаться между разде- 
лами. Кроме того, они лишены изображений, часто 
достаточно важных для понимания сути повество- 
вания. 

РВ2 был разработан группой российских специалис- 
тов, использовавших язык ХМІ_ для максимально удоб- 
ного решения перечисленных проблем. Был описан 
четкий стандарт, подразумевающий применение спе- 
циальных тегов для каждого объекта, будь то заголовок 
или иллюстрация. Такой подход обеспечил и макси- 



мальную простоту при чтении, и совместимость, пос- 
кольку ХМІ_ не зависит от платформы. Это означает, 
что для пользователей КПК и обычных десктопов мож- 
но делать один единственный вариант файла, который 
легко подвергается конвертации при необходимости. 

Благодаря открытости РВ2 было разработано доста- 
точно большое количество утилит для создания, редак- 
тирования и просмотра виртуальных книг. Почти все 
они бесплатны, так что превратить обычный текстовый 
файл в замечательно оформленный фолиант может 
практически каждый. Тем не менее для создания по- 
надобится намного больше времени - четкая структу- 
ризация потребует внимательного форматирования и 
выделения необходимых разделов, а это кропотливый 
труд. Гораздо проще воспользоваться трудами других, 
однако тогда общее хранилище не сможет пополнять- 
ся новыми текстами. 

Что касается правового вопроса, то основной ре- 
сурс книг - ТісІіопЬоок.ги - прежде был полулегаль- 
ным, однако сейчас превращается в коммерческую 
организацию, обеспечивающую бесплатный контент 
читателям за счет рекламодателей. 



Нааіі Веасіег 



2.0 




ЯНИН! 




Разработчик Михаил Мацнев 



Сайт ЬааІі.с$.т$и.ги/роскеІрс/іпсІех.ЫтІ.ги 



Размер 538 1< 



Адрес загрузки ЬааІі.сз.тзи.ш/роскеІрс/сІоѵѵпІоасІ.ЫтІ.ги 

Несмотря на малый размер дистрибутива, Нааіі 
Реасіег является универсальным и довольно 
удобным средством для чтения книг. Интерфейс 
прост и не захламлен множеством меню - в верхней 
части окна расположены несколько кнопок, отвечаю- 



щих за навигацию и настройку параметров, а внизу 
размещен ползунок, демонстрирующий место отобра- 
жаемой страницы в общем объеме «тома» чтения. 
Один клик мышкой и мы легко перемещаемся по гла- 
вам (они выделены вертикальными полосками). Для 
более точного перехода можно воспользоваться де- 
тально структурированным оглавлением с названиями 
разделов и подразделов. 

Поскольку формат РВ2 описывает лишь структуру 
текста, визуальное отображение книги зависит от кон- 
кретной программы для чтения. Нааіі Реасіег позволя- 
ет менять размер и тип шрифта, цвет подложки и коли- 
чество колонок, причем цветовую схему можно сохра- 
нить в специальный профиль - пригодится на случай, 
если компьютером пользуются несколько человек с 
разными предпочтениями. Кроме того, по умолчанию 
Нааіі Реасіег фиксирует текущие позиции в 64 книгах, 
и этот параметр легко увеличивается в настройках. 
Так что запоминать страницы необязательно. 

Программа существует в версиях для ѴѴіпсІоѵѵз и 
КПК на базе различных платформ и пользуется огром- 
ной популярностью у владельцев карманных компью- 
теров. К сожалению, дата появления последней вер- 
сии - апрель 2007 года, свежих новостей на сайте нет. 
Хотя это может объясняться тем, что на данный мо- 
мент функциональность Нааіі Реасіег устраивает не 
только читателей, но и разработчиков. 
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все о формате РВ2 



РістіопВоок Тооіз 



СМОТРИ 



Разработчик Михаил Мацнев 



Сайт ЬПр://ЬааІі.с$.т$и.ги/роскефс/$сгірІ$.ЫтІ.ги 



Размер 523 КВ 



Адрес загрузки Гіааіі.сз.тзи.ш/роскеірс/ 
ЯІе$/РісйопВоокТооІ$ ѵ2.0 5ешр.ехе 



Б 



ольшинство онлайн-библиотек хранят свои кни- 
ги в НТМЬформате или используют простейший 
ТХТ, и понятно, что для преобразования таких 



файлов в РВ2 понадобятся специальные утилиты. Ком- 
плект из РісІіопВоок Тооіз и АКІѴ т_о РВ2 поможет ре- 
шить проблему. Сами программы невелики, но для их 
работы потребуется установка М5ХІѴИ 4.0, который 
можно найти на официальном сайте Місгозотт.. 

Фактически для преобразования достаточно одной 
АІ\ІѴ т.0 РВ2, однако инструментов для предварительно- 
го редактирования в ней немного, а значит, эта утили- 
та понравится тем, кого не особо волнует оформление 
полученной книги. Пожалуй, из всех виденных конвер- 
теров АІ\ГѴ т.0 РВ2 является наипростейшей програм- 
мой, поскольку позволяет производить переформати- 
рование документа без предварительного сохранения 
на жесткий диск. В адресную строку вставляется ссыл- 
ка на файл в онлайн-библиотеке и после нажатия од- 
ной кнопки АІ\ІѴ т.0 РВ2 предложит сохранить готовый 
файл на винчестер. 

РВ ЕсПтюг из состава РісІіопВоок Тооіз предназначен 
для более тщательного и детального редактирования - 
с расстановкой тегов, добавлением изображений и 
изменением самого текста. Причем открывает файлы 
формата РВ2 она собственными силами, а вот импор- 
тирование других документов происходит с помощью 
вызова АІ\ІѴ т.0 РВ2, которая производит предваритель- 
ную конвертацию. 




Разработчик ІСЕ СгарЫсз 



Сайт ѵѵѵѵѵѵ.ісе-дгарЫсз.сот/ІСЕРеасІег/ІпсІехк.ЫтІ 



Размер 2,1 МВ 



Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵ.ісе-дгарЫс$.сот/ 



ІСЕРеасІег/ОоѵѵпІоасІШтІ 



Одна из наиболее мощных программ для чте- 
ния книг: ІСЕ Воок Реасіег абсолютно всеяд- 
на и может использоваться для импорта 
практически любого типа файлов, которые 
применяются при изготовлении электронных книг. 



Когда-то мы уже описывали ее преимущества в специ- 
ализированном обзоре, однако за несколько лет ком- 
пания ІСЕ Сгарпісз значительно улучшила функцио- 
нальность и исправила множество ошибок. 

В нее встроен конвертер, позволяющий преобразо- 
вывать файлы ТХТ<->НТМІ_, ТХТ<->ООС и РВ2 в ТХТ, так 
что перед нами настоящий комбайн. Но и это еще не 
все, поскольку помимо чтения, ІСЕ Воок Реасіег справ- 
ляется с основной задачей любителя книг - упорядочи- 
вает виртуальную коллекцию, которая, зачастую, хра- 
нится без какой-либо каталогизации. 

Тем не менее основное предназначение програм- 
мы - удобное использование виртуальной библиотеки, 
поэтому сглаживание и автоматическая плавная про- 
крутка текста лишь облегчают этот процесс, предостав- 
ляя читателю наслаждаться чтением. 

Еще одной интересной особенностью является под- 
держка дополнительных интерфейсов с различным 
оформлением. Если вы любитель классики, то вам 
понравится потрепанный фолиант, а поклонники фан- 
тастики оценят футуристический дизайн. 

Встроенное многопточное ядро позволяет одновре- 
менно записывать «начитываемый» голосовым движ- 
ком текст прямо в МРЗ-файлы, минуя ѴѴАѴ, которые за- 
нимают довольно много места на жестком диске. 

Радует, что разработчики сделали свое творение 
бесплатным для жителей бывшего СССР. 



Другие 

полезные 

программы 

СооІ Реасіег 3 

сооігеасіег.огё 

Если аскетичный интерфейс 
Нааіі Реасіег вам не подходит, 
попробуйте альтернативную 
программу для чтения, интер- 
фейс которой напоминает 
обычную книгу. Кроме того, 
она умеет сама читать тексты 
вслух с помощью голосового 
движка Місго50т"т_ Зреесгі АРІ, 
который необходимо предва- 
рительно установить. 

АІРеасІег 

аігеасіег.ктз.ги 
Конкурент СооІ Реасіег 3 и 
Нааіі Реасіег, имеющий более 
привлекательный дизайн, 
оформляет текст в виде краси- 
вого фолианта. Пожалуй, одно- 
значные достоинства и недо- 
статки выделить нельзя, разве 
что удивила прокрутка стра- 
ниц, а не их перелистывание. 

Воок Резіёпег 

ѵѵѵѵѵѵ. ІІіе-еЬоок. ог& 
Для творческих личностей 
созданы специальные редак- 
торы, позволяющие создавать 
книги в формате РВ2 с нуля. В 
качестве источника для Воок 
Оезі^пег может выступать 
практически любой текстовый 
файл, а вашу фантазию почти 
ничто не ограничивает. 
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СофтШѳпэ 



Прогрѳтты для обучония 

СЛ9П0ПУ набору 



Андрей Белокриницкий 

»Бум клавиатурных 
тренажеров уже 
прошел. На рынке ук- 
репились позиции 
нескольких широко 
известных программ, 
которые вытеснили 
все остальные. При 
планировании статьи 
был соблазн сделать 
обзор малоизвест- 
ных продуктов, одна- 
ко после оценки их 
качества от этой 
идеи пришлось отка- 
заться. Итак, встре- 
чайте лучшие про- 
граммы для обуче- 
ния слепому набору 
на компьютере. 

Цена любого пред- 
ставленного продукта 
на порядок меньше 
стоимости аналогич- 
ных курсов обучения 
скорописи, более то- 
го, в обзоре имеется 
и бесплатный трена- 
жер. 



Соло на клабиатуре 9.0.17 | 



стория «Соло на клавиатуре» начинается в конце 
80-х гг., когда учебник выходил еще в печатном 
варианте. С тех пор выпущено много версий 
этой замечательной программы, большинство из 
которых значительно улучшались и дополнялись. Так про- 
изошло и с девятой версией «Соло», разрабатываемой 
более трех лет. Среди главных особенностей - изменение 
подхода к обучению, совершенствование интерфейса, 
добавление новых игр и тестов. Обязательным стало пов- 
торение предыдущих упражнений, что не вызывает каких- 
либо трудностей, но, по заверению авторов программы, 
ускоряет развитие навыкок быстрого набора. 

На наш взгляд, наиболее важными отличиями «Соло 
на клавиатуре» от других тренажеров является установ- 
ка на безошибочность набора, ощущение постоянной 
виртуальной поддержки со стороны создателей програм- 
мы, а также предсказуемость времени обучения - зара- 
нее известно, сколько всего заданий надо сделать и 
сколько еще осталось до конца курса. Он разбит на 
100 упражнений, выполнив которые, вы гарантирован- 
но овладеваете навыком слепого набора. Полезные 
советы и внимание разработчиков помогут избежать 
распространенной ошибки новичков - забрасывания 
тренировок после нескольких дней усердной муштры. 
Кстати, о длительности курса. Авторы утверждают, что 
пройти его можно за 40-50 часов, однако в зависимос- 
ти от «обучаемости» пользователя это время может быть 
и меньшим. В общем, занимаясь по несколько часов в 
день, освоить программу не трудно всего за две недели, 
что совсем немного, ведь еще 2-3 десятилетия назад 
процесс обучения растягивался на месяцы. 

Бесплатно доступны только первые 10 упражнений, 
для перехода к последующим необходимо зарегистриро- 
ваться, благо в последней версии программы эта про- 
цедура заметно упростилась. Регистрация с помощью 
5М5 (украинские операторы поддерживаются) занима- 
ет считаные минуты, после чего курс можно продолжать. 

В девятой версии программы есть только русский 
курс обучения, другие языки будут добавлены немного 
позже. Если же вам необходимо изучить английскую 
раскладку прямо сейчас, советуем обратить внимание 
на версию 8.1. 

Отдельно стоит упомянуть версию 8.8, распространяе- 
мую на компакт-диске. Кроме курса обучения на двух 
языках, программа дополнена большим количеством 
аудио- и видеоматериалов, в которых, в частности, можно 
ознакомиться с правильной постановкой рук при печати. 



С О § 9 # ( 





— І 



Доверие к программе подкрепляется наличием оч- 
ной школы, откуда разработчики постоянно могут чер- 
пать информацию для улучшения упражнений. 



БЬагеѵѵаге, $5 

Разработчик 

«ЭргоСОЛО» 

Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.егдозоіо.ш 
Размер 

9,8 МБ 

Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.егдозоіо.ш/сіоѵѵпіоасі 



вординт 
***** 

ЗА 

Особенности орга- 
низации курса; мно- 
жество пояснений; 
большой опыт автора 
в создании подобных 
тренажеров 



ПРОТИВ 

Нет 
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□ 



ѴегзеОі 



3.0.12 



ѴегзеС) позиционируется как тренажер для любо- 
го уровня подготовки, однако, на наш взгляд, 
он больше подходит тем, кто уже хоть немного 
знаком со слепым набором. 

Слова, используемые в упражнениях, не являются 
реальными, а образуются сочетанием наиболее часто 
набираемых последовательностей букв. 

В отличие от других тренажеров, задания в ѴегзеС) 
не выстроены в жестком порядке, а варьируются в 
зависимости от ваших индивидуальных ошибок. То 
есть чем больше определенных опечаток допускает 
пользователь, тем чаще ему будут попадаться про- 
блемные для него буквосочетания. Другой особеннос- 
тью продукта является изучение всех букв на клавиа- 
туре с первого же урока. 



Упражнения доступны на русском и английском 
языках с возможностью выбора уровня сложности. 
Программисты смогут оценить наличие специальных 
баз с уроками, ориентированными на разные языки 
программирования. Как утверждает автор, через 
5-15 часов работы с тренажером вы сможете печа- 
тать на скорости 200-350 сим/мин. На сайте разра- 
ботчика довольно часто проводятся акции, во время 
которых можно купить программу по сниженной цене. 
В ходе последней, к примеру, стоимость ѴегзеС) состав- 
ляла всего $0,3. Незарегистрированная версия ѴегзеС) 
полностью функциональна в течение 7 дней. 

Личные впечатления, оставшиеся после ознакомле- 
ния с программой, - от нее очень трудно оторваться. 
Отдельно хочется подчеркнуть отличный дизайн продукта. 




БНагеѵѵаге, $4,75 

Разработчик 

Владимир Ким 

Сайт 

ѵѵѵѵѵѵ.ѵегзед.ш 
Размер 

7,43 МБ 

Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.ѵегеед.ш/ 
сІоѵѵпІоасІ/Ѵег$е0.2Ір 



В9РДІІНТ 
***** 

ЗА 

Использование уни- 
кальных разработок; 
интерактивность; 
приятный дизайн 

ПРОТИВ 

Отсутствие вводного 
курса для тех, кто не 
знаком с принципа- 
ми слепого набора 





$іатіпа 2.5 



Единственная бесплатная программа в обзоре, 
но, к сожалению, похоже, что ее развитие оста- 
новилось. В курсе используется несколько основ- 
ных форм заданий. «Урок» предназначен для запоми- 
нания расположения клавиш, «Фразы» - для увели- 
чения скорости набора, «Внешний файл» дает 
возможность набирать любой текст на ваш выбор. 

Предлагается и альтернативный вариант располо- 
жения рук, при котором, по словам автора, кисти раз- 
мещены также, как на раздельной клавиатуре, что 
приводит к меньшей нагрузке. В курсе нет жесткой 
последовательности выполнения упражнений, к каж- 
дому из них позволяется перейти в любой момент. 



При желании и наличии соответствующих знаний 
составить или отредактировать любой урок можно и 
самостоятельно. Это пригодится в случае, если в тре- 
нажере отсутствуют задания, отрабатывающие про- 
блемные именно для вас буквосочетания. 

На сайте программы доступны сборники фраз на 
многих европейских языках. Подчеркнем, что это не 
уроки, построенные по специальной методике, а лишь 
наборы предложений для практики. 



Ргееѵѵаге 

Разработчик 

Алексей Казанцев 




Сайт 

ѵѵѵѵш/егзед.ш 



Размер 

1,41 МБ 



Адрес загрузки 

ѵѵѵѵшІатіпа.ш/ЯІез/ 
$1атіпа$ешр.ехе 



В9РДІІНТ 
**** 

ЗА 

Бесплатность; нали- 
чие фраз на большом 
количестве языков 

ПРОТИВ 

Местами спорный 
юмор; отсутствие 
обновлений 



Преимущества 
и небостатки 
слепого набора 

Плюсы 

Что бы ни утверждали сторон- 
ники двухпальцевого набора, 
ощущение, что они набирают 
так же быстро, как и те, кто 
обучился слепой печати, явля- 
ется ошибочным субъектив- 
ным мнением. Их скорость 
составляет приблизительно 
100 символов в минуту и 
характеризуется таким поня- 
тием, как непостоянный ритм. 
В то же время люди, закон- 
чившие изучение десятипаль- 
цевого набора уже могут на- 
бирать около 150 символов в 
минуту, и без особых проблем 
доведут этот показатель до 
200-250 после некоторой 
практики. 

Отсутствие необходимости 
постоянно переводить взгляд 
с монитора на клавиатуру 
позволяет беречь глаза. Кро- 
ме того не составляет труда 
набросать пару строк при 
выключенном свете, когда не 
видно букв на клавишах. 

Уменьшается количество 
ошибок в тексте, в частности 
связанных с набором при 
неправильно включенной 
раскладке клавиатуры. 

Минусы 

Если вам жалко потратить 
несколько недель на выполне- 
ние специальных упражне- 
ний, чтобы потом экономить 
гораздо больше времени, 
можете считать процесс обу- 
чения минусом. Однако до 
сих пор не нашлось ни одного 
человека, который освоив 
слепой метод набора, захотел 
бы снова набирать текст по- 
старому. 
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инторнот 

693 проводов 



Максим Капинус 

» Ремонт или пере- 
становка в кварти- 
ре, покупка ноутбука 
или нового компьюте- 
ра - все это часто вы- 
зывает проблемы, 
связанные с проклад- 
кой кабелей и сете- 
вых розеток. Стоит 
только запланировать 
перемещение под- 
ключенного к Интер- 
нету ПК из одной ком- 
наты в другую, как тут 
же возникает вопрос 
переноса кабельного 
или 05І_-модема и во- 
роха проводов. Вряд 
ли подобная процеду- 
ра кому-то покажется 
приятной, к счастью, 
есть недорогое и 
удобное решение - 
ѴѴі-Рі. 



Стандарты 
и частоты ѴѴі-Рі 

На данный момент распростране- 
ны три стандарта ѴѴі-Рі, имеющих 
разные обозначения. Чтобы не 
пугаться в дальнейшем при виде 
загадочных цифр и букв, приве- 
дем их основные отличия. 

802.11а - работает на частоте 
5 ГГц и позволяет передавать дан- 
ные на скорости до 108 Мбит/с 
благодаря использованию мульти- 
плексирования с ортогональным 
делением частот - ОРОМ (не запо- 
минайте это!). 

802. 11Ь - максимальная ско- 
рость - 11 Мбит/с, передача сиг- 



» Немного истории 

Отцом технологии ѴѴі-Рі принято 
считать Вика Хейза, сотрудника 
А^еге Зузіетз. Его команда сумела 
разработать стандарт 802.11, став- 
ший общим для всех производите- 
лей беспроводных устройств. Не- 
сколько позже маркетологи приду- 
мали ему короткое имя - ѴѴі-Рі, а в 
1999 году компании ЗСот, Сізсо, 
Іпіегзіі, І_исепт_, Мокіа и ЗуглЬоІ 
Тесппо1о$ез создали альянс под 
названием ѴѴігеІезз Ет_пегпеІ 
СотратЛэіІіт_у АІІіапсе для дальнейше- 
го продвижения технологии ѴѴі-Рі в 
массы. Ее развитие шло семимиль- 
ными шагами, и сейчас уже практи- 
чески в каждый бюджетный ноутбук 
встроен адаптер ѴѴі-Рі, а в многочис- 
ленных отелях, ресторанах и кафе 
по всему миру предлагается беспро- 
водной доступ в Сеть. В нашей стра- 
не ѴѴі-Рі также становится все по- 
пулярнее, поэтому сегодня любой 
человек, увлекающийся компьютер- 
ными технологиями, просто обязан 
иметь базовые знания о ѴѴі-Рі. 

» \л/і-Рі как он есть 

Фактически ѴѴі-Рі-сеть представля- 
ет собой обычное Ет_пегпет_-соеди- 



нала ведется на частоте 2,4 ГГц. 
Благодаря повышенным несущим 
частотам имеет большую дальность 
связи, а следовательно - зону пок- 
рытия одной точкой доступа. 

802. 11^ - новый стандарт, 
совмещающий положительные 
качества предыдущих. Работает 
на частоте 2,4 ГГц и позволяет 
передавать данные со скоростью 
до 54 Мбит/с. Используется ОРОМ 
для частотного уплотнения канала. 

ѴѴі-Рі обеспечивает массу воз- 
можностей при решении самых 
разнообразных задач. С помощью 
беспроводного маршрутизатора (он 
же часто называется точкой доступа 
или роутером) легко создается про- 



нение, однако сигнал в данном 
случае передается не по кабелю, а 
посредством радиоканала часто- 
той 2,4 или 5 ГГц. Каждая сеть име- 
ет собственный идентификатор 



сегодняшний день выделим две - 
безопасность и дальность связи. 

Только представьте, что весь тра- 
фик между точкой доступа и ПК не 
просто идет по проводам внутри 



Если сайты не загружаются 

Бывает так, что даже после соединения клиентского ПК с сетью ѴѴі-Рі 
правильная работа роутера с модемом не обеспечивается из-за 
ошибки с выделением ІР-адреса. В этом случае помогает или обнов- 
ление ІР (может быть в настройках ѴѴігеІезз в точке доступа) или про- 
стое отключение модема провайдера на 10-15 секунд. 



(58Ю - 8егѵісе 8еІ ІсіегПіГіег), ко- 
торый с помощью служебных па- 
кетов передается со скоростью 
0,1 Мбит/с. Именно он позволяет 
компьютерам-клиентам правильно 
опознать настройки и подключить- 
ся к беспроводной сети. 

» Защита банных 

Высокая скорость подключения, 
недорогое оборудование - вроде 
бы, недостатков у ѴѴі-Рі не сущест- 
вует, однако не все так радужно, 
как может показаться на первый 
взгляд. Из основных проблем на 



стеишая сеть с топологией типа 
«звезда», причем роутер в боль- 
шинстве случаев представляет со- 
бой обычный сетевой концентратор 
с ѴѴі-Рі-приемопередатчиком. Благо- 
даря дополнительной функциональ- 
ности он может служить для соеди- 
нения двух сегментов сети (кабель- 
ной и беспроводной), а также быть 
переходником при подключении к 
А08І_ или кабельному Интернету. 

Еще один вариант создания 
мини-сети - обмен данными меж- 
ду двумя ПК без применения точ- 
ки доступа. Такое соединение 
называется сотрит_ег-т_о-сотрит_ег 
и не требует дополнительного 
оборудования. 



квартиры, но и открыт для перехвата 
за ее пределами. Будь то сосед или 
стоящий под окном любознательный 
хакер - кто угодно может увидеть 
вашу сеть и попытаться подключить- 
ся к ней. В качестве вознагражде- 
ния за труды злоумышленник полу- 
чит в свое пользование ваши лич- 
ные файлы и интернет-соединение. 

Чтобы воспрепятствовать этому, 
беспроводная связь шифруется не- 
сколькими различными способами. 

ѴѴЕР (ѴѴігесІ Еяиіѵаіеігі Ргіѵасу) - 
одна из наиболее распространен- 
ных технологий защиты информа- 
ции. С ее помощью создается ключ 
(или несколько ключей), которыми 
предварительно шифруется трафик. 
ѴѴЕР - статическая система, не 
лишенная недостатков, поскольку 
вардрайвер (именно так называют 
современных взломщиков беспро- 
водных сетей), используя специаль- 
ное ПО, может перехватить переда- 
ваемые пакеты и после анализа 
дешифровать их, получив ориги- 
нальный ключ. Дальнейшее пред- 
ставить себе легко, ведь злоумыш- 
леннику теперь доступны и ваша 
локальная сеть, и возможность со- 
бирать данные о посещаемых стра- 
ницах. Для подобного хулиганства 
не требуется особое оборудование - 
достаточно ноутбука с распростра- 
ненным контроллером ѴѴі-Рі и пара 
программ. ѴѴЕР морально устарел, 
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интернет без проводов 




Рис. 1 

Практикум 

Итак, для создания домашней 
сети ѴѴі-Рі нам понадобится точка 
доступа (далее - ТД) и беспровод- 
ные адаптеры для ПК (если у вас 
ноутбук без ѴѴі-Рі или стационар- 
ный компьютер, не оснащенный 
соответствующим контроллером). 
Процесс настройки ТД зависит от 
конкретной модели и производи- 
теля, поэтому внешне окна отли- 
чаются, однако существенной 
разницы нет. Поняв суть и при- 
нципы настройки, каждый из вас 
сможет повторить приведенную 
ниже процедуру с сочетанием 
любых ТД и ПК. 

Современные роутеры, подде- 
рживающие высокоскоростные 
режимы работы, стоят $40-80 и 
просты в установке, поскольку 
предназначены для небольших 
офисов и дома. Производством 
точек доступа занимается множест- 
во компаний, поэтому можем посо- 
ветовать выбирать известные мар- 
ки и популярные модели. В данном 
случае мы воспользовались роуте- 
ром ТР-ипкТЬѴѴР6420. На его 
примере и покажем, как создается 
беспроводная домашняя сеть. 

Кабельные модемы 
и АйЗЬ 

Если вы пользуетесь услугами 
провайдера кабельного Интерне- 
та («Воля-Бродбенд») или А03І_ 
(«ОГО!»), то необходимо размес- 
тить роутер возле модема и 
Ет_пегпет_-провод подсоединить к 
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Рис.2 

разъему точки доступа. На задней 
панели их может быть несколько, 
тогда подключаться следует к отде- 
льно стоящему порту с подписью 
«ѴѴАІМ» или «І_іпе». Должен загореть- 
ся соответствующий индикатор, 
свидетельствующий о нормальном 
соединении и получении сигнала. 

Следующие настройки необхо- 
димо произвести уже из клиент- 
ского ПК. Беспроводная сеть 
хороша тем, что для изменения 
параметров можно использовать 
не только ѴѴі-Рі-соединение, но и 
обычное проводное, так как роу- 
теры снабжены несколькими 
(чаще четырьмя) разъемами для 
проводного подключения уст- 
ройств. Поскольку при старте 
роутер сразу же начал работу и 
создал стандартную сеть без шиф- 
рования, нужно как можно быст- 
рее изменить ее настройки. Для 
этого откроем окно доступных 
беспроводных соединений - та- 
кой значок теперь будет постоян- 
но в системной панели. Вполне 
возможно, что там появится спи- 
сок из нескольких сетей, но нас 
интересует ііпзесигесі ѵѵ/ге/езз 
пеіѵѵогк с именем деТаиІі или 
названием ТД. Подключаемся к 
ней и пытаемся в браузере зайти 
на встроенный сервер точки с 
помощью адреса по умолчанию (у 
маршрутизатора ТР-Ыпк он был 
192.168.1.1, а вот роутер О-Ыпк 
«отозвался» на 192.168.0.1), ука- 
занного в инструкции к устройс- 
тву. Скорее всего, потребуется 
логин и пароль для входа - их 
искать там же. 



Рис.3 



Открывшаяся веб-страничка 
содержит несколько вкладок со 
множеством параметров. Сразу 
предупредим, что пользоваться 
всяческими «помощниками» и 
«быстрыми настройками» не сто- 
ит, лучше установить все необхо- 
димое вручную, чтобы избежать 
проблем в дальнейшем. 

Переходим к вкладке ѴѴ/ге/езз 
{Рис. 1), где и указываем имя 
новой сети (88Ю). Постарайтесь 
быть скромным и скрытным - не 
стоит в качестве названия исполь- 
зовать номер своей квартиры или 
писать «ЮОтЬ тазт. іпіегпеі», пос- 
кольку это лишний раз привлекает 
внимание мечтающих о халяве. 

Номер канала необходимо ме- 
нять только в том случае, если на 
текущем (по умолчанию шестом) 
уже расположились несколько 
сетей, мешающих качественной 
работе. Режим (Мос!е) по умолча- 
нию выставлен оптимальный 
(54 Мбит/с, 802.11$), но следует 
помнить, что более медленная 
связь надежнее, поэтому возника- 
ющие проблемы с уровнем сигна- 
ла лучше всего «лечить» уменьше- 
нием скорости соединения. 

Самое интересное - настройки 
безопасности. Напротив Зесигііу 
Туре выбираем ША-Р8К/УѴРА2- 
Р8К, чуть ниже указываем более 
конкретно - УѴРА2-Р8К, а метод 
шифрования, естественно, ДЕ5. 
Теперь осталось лишь придумать 
какую-нибудь серьезную кодовую 
фразу (чем длиннее - тем лучше) 
и установить время обновления 
паролей, основанных на ней. Осо- 



бо изгаляться не стоит - ваша 
квартира все-таки не Пентагон. 

Настройка и 
подключение клиента 

К сожалению, ОС ѴѴіпсІоѵѵз до сих 
пор не обучена нормальной работе 
с ѴѴі-Рі, поэтому для соединения с 
созданной сетью придется вручную 
настроить ПК. В списке сетей вы 
уже должны увидеть свою (Рис. 2). 
Выберите ее кликом мышки и 
нажмите в левой панели на 
СЬап&е асіѵапсесі зейіп^з (Рис. 3), 
а там во вкладке УѴігеІезз пеШогкз 
откройте настройки вашей сети. 
Здесь нужно указать тип аутенти- 
фикации и метод шифрования 
данных согласно предыдущим 
настройкам роутера (Рис. 4). Пос- 
ле этого останется только один раз 
вести ключ и нажать Ок. Если все 
сделано правильно, вы автомати- 
чески подключитесь к сети. 
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Рис.4 



и использовать его для работы не- 
желательно. Конечно, вряд ли кто-то 
будет специально взламывать вашу 
домашнюю сеть, но исключать та- 
кую вероятность нельзя. Да и спо- 
койно жить, зная о потенциальной 
уязвимости, уже не получится. 

ѴѴРА (ѴѴі-Гі Ргоіесіесі Асееве) - 
более надежная система, хотя и 
была временным решением до 
появления ѴѴРА2. Здесь для шифро- 



вания применяются динамические 
ключи, правда, алгоритм остался тот 
же - РС4. К сожалению, поддержи- 
вается далеко не всеми устройства- 
ми, из-за чего могут возникнуть 
проблемы с подключением. Для 
аутентификации пользователей за- 
действуется дополнительный сервер 
Расііиз. Вариант без сервера назы- 
вается ѴѴРА-Р5К, где применяется 
один пароль для всех клиентов. 



ѴѴРА2 - новейшая система, в 
которой устаревший алгоритм шиф- 
рования РС4 заменен АЕ8 
(АоѴапсес! Епсгурііоп Зт_апс!агс!). 
Официально обнаруженных уязви- 
мостей в ѴѴРА2 пока нет, поэтому 
она является наиболее надежной 
на данный момент, однако количес- 
тво поддерживающих ее устройств 
(КПК, смартфоны и пр.) весьма 
невелико. К слову, если у вас на 



карманном ПК установлена ОС 
младше ѴѴМ6, то о подключении к 
сети с ѴѴРА2 даже не мечтайте. 

Для аутентификации также может 
использоваться сервер Расііиз, а 
упрощенная система без него назы- 
вается ѴѴРА2-РЗК. Планируя установ- 
ку домашней сети с современным 
ПК или ноутбуком, примите во вни- 
мание, что данная система защиты - 
лучший выбор на сегодняшний день. 
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Вопросы и отвѳты 



Изначально на моей материнской плате А51І5 А8ІМ-Е были 



установлены два модуля памяти по 512 МБ. Сейчас добавил еще 
один на 1 ГБ, но заметил, что с увеличением объема уменьшилась 
скорость (режим Оі/а/ уже не работает). Есть ли смысл добавить 
еще 1 ГБ и разместить модули по системе (1 ГБ+512 МБ) + (1 ГБ + 
512 МБ)? Включится ли двухканальный режим в этом случае? 

Вопрос по е-таіі 

Есть ли смысл - виднее вам. Все зависит от реальной потребности в 
подобном объеме оперативной памяти. Что касается отключения 
двухканального режима, то переживать об этом не стоит - в боль- 
шинстве случаев падение производительности составляет 2-5% и 
практически не ощущается в процессе повседневного использова- 
ния компьютера. Если добавить еще один модуль памяти объемом 
1 ГБ, то режим Оі/а/ СгіаппеІ активируется снова. Правда, для этого 
одинаковые планки следует установить в четные или нечетные разъ- 
емы. К примеру, гигабайтовые - в первый и третий, а 512-мегабай- 
товые - во второй и четвертый. 



У меня возникла проблема с недавно приобретенным компьютером. 



Я ничего не разгонял, но программа ЗіЗоГт. 5апс!га І_іт_е в тестах 
показывает, что частота Р5В на одном из ядер выше, а на другом 
повышено напряжение. Что это может быть? Материнская плата 
А51І5 Р5Ш2-Х 1333, процессор Іпіеі ОиаІ-Соге Е2180 2 ГГц, 2 ГБ 
оперативной памяти, видеокарта Расіеоп ХІ650 РРО. 

Вопрос по е-таіі 

Если вы действительно смотрите на необходимые показатели, то от- 
вет один - это ошибка. Либо в программе, либо в мониторинге мате- 
ринской платы. Попробуйте использовать другое ПО - если ситуация 
повторится, следует искать источник проблем в аппаратной части. 



У меня на компьютере сгорел уже третий оптический привод 



(два Рпііірз и один І_0 Н20І_). Система работает стабильно, больше 
никаких проблем не наблюдается. Материнская плата Ерох- 
8Р0АЗІ, блок питания Зѵѵеех Ооіс! 450 Вт. Замеры напряжения 
показали 12,22 и 5,4 В. 

Сергей, вопрос по е-таіі 

Скорее всего, проблема заключается именно в блоке питания - на- 
пряжение по линии 5 В ощутимо превышает допустимые ±5%. В та- 
ком случае есть риск выхода из строя не только приводов, но и жест- 
ких дисков (все зависит от их схемотехнических особенностей), поэто- 
му советуем вам поменять БП в системе на более качественный. 

Поломка приводов из-за подключения их к определенной мате- 
ринской плате, имеющей проблемы с функционированием ЮЕ- 
каналов, намного менее вероятна (особенно если винчестеры 
работают нормально). 



Сейчас на моем компьютере установлена материнская плата 



Віозт_аг І945-А7 с процессором Р4 506 2,66 ГГц, который я хочу 
заменить на Іпіеі Соге 2 Эио Зоскеі 775 2,2 ГГц Е4500. Смогу ли я 
найти прошивку и обновить ВІОЗ для поддержки этого СРІІ или мне 
придется приобрести новую плату? 

Вопрос по е-таіі 



Если приложите некоторые усилия, то сможете. Для выявления сов- 
местимости определенного процессора с материнской платой следует 
ознакомиться со спецификациями последней на официальном сайте 
производителя. Там же, в описании продукта, обязательно должна 
быть ссылка на новые прошивки ВЮЗ. Правда, для начала стоит выяс- 
нить точное название платы - на странице компании Віозіаг числится 
несколько моделей 945-А7* и 945РІ.-А7*, и новые СРІІ, основанные 
на архитектуре Соге, поддерживаются некоторыми из них. 



На старом компьютере система часто показывала В300, 



приобрел новые комплектующие, но проблема осталась. Ошибка «А 
ргоЫет паз Ьееп с!ет_ест_ес! апс! ѴѴіпсІоѵѵз паз Ьееп зпит. с!оѵѵп т_о 
ргеѵепт. сіатаёе Іо уоиг сотриіег. Тпе ргоЫет зеетз Іо Ье саизес! 
Ьу іпе ГоІІоѵѵіпёГіІе: пѵ4_с!ізр.с!ІІ». Я протестировал все железо, пос- 
тавил новые драйверы, перепрошил ВЮЗ, проверил ПК на вирусы - 
результата никакого. Конфигурация компьютера: Соге 2 (ЭиасІ 
0)6600 2,4 ГГц, АЗІІЗ Р5К Ргетіит/ѴѴіРі-АР, ХРХ ОеРогсе 8800СТЗ 
640 МВ. Большая надежда на ваш совет, поскольку форумы и поис- 
ковики не помогли найти причину. 

Владимир, вопрос по е-таіі 

Описанная вами ошибка связана с проблемами в работе графичес- 
кого адаптера, на что указывает упоминание файла пѵ4_с!ізр.с!ІІ 
(один из системных файлов набора драйверов видеокарт, основан- 
ных на чипсете ІМѴЮІА). Вполне возможно, что имеющийся адаптер 
перегревается (если недостаточна вентиляция внутри системного 
блока или низкая скорость вращения штатного вентилятора - про- 
верьте соответствующими программными средствами, например, 
РіѵаТипег) или имеет повышенные тактовые частоты, но неспосо- 
бен на них стабильно функционировать. 

Подключите графический адаптер к другому компьютеру и протес- 
тируйте некоторое время, а в собственный ПК установите иную 
видеокарту и также попользуйтесь день-два. Это позволит опреде- 
лить виновника. Впрочем, вполне возможно, что избавиться от опи- 
санной проблемы поможет полная замена операционной системы 
(поскольку из текста письма следует, что вы не делали этого после 
покупки новых комплектующих). 



Имеется материнская плата Сі^аЬуІе СА-7М4003(-І_) 



ІМѴЮІА пРогсе 2 спірзеі. Хотелось бы узнать, какой максимально 
производительный процессор можно на нее установить и СРІІ на 
каких ядрах она поддерживает? 

Вопрос по е-таіі 

В целом материнские платы этого класса могут работать с любыми 
процессорами в конструктивном исполнении Зоскет. А (максималь- 
но доступная модель, официально анонсированная в свое время, - 
АМО Ат.п1оп ХР 3200+), и только. Примерный список ядер выглядит 
так: Вагтюп, Тпогіоп, ТпогоиёпЬгес!, АррІеЬгес!, Тпипс!егЫгс!, Мог^ап, 
Зрітііге. Более точное описание можно найти на официальном 
сайте производителя. Если «секретные» ВЮЗ с расширенной 
функциональностью и существуют, то только для нужд инженеров, 
и обычным пользователям (в том числе и нам) они недоступны. 
Впрочем, можете запастись терпением и временем, чтобы 
освоить редактирование прошивок и написать собственную, 
идеальную для своего ноутбука. 
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КОМПЬЮТЕРЫ, ПЕРИФЕРИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 




Не переплачуйте за ^ 

КОМП'ЮТЕРИ та Комплектуючі! 
Купуйте у нас за Складськими цінами! 



5<:аг 



Подо рун ни во ы до Дня Закакамн* то в бсроня 1 ' 




Комп'ютери: Нам7ро*і«- 

Вам подарумок! 

Бюджетиий ріаень „ г ,вЩ 245 уо./28 у О- 9 МІСЯць* 

Середній рівень від 298 у.о /35 у о в міснць' 

Вищий клас, ІгровІ вщ 569 у. о /66 у. о. в місяць* 

ПК ОеШн М Сеіегоп Соге-1.66Нг {420)/512МВ/НОО 
80СВ/МВ Раііі АТХ..245 у.о. 

Теш {044)494-39-30 (12 ліній) 

Іигернет- магазин ѵ™™ѵ + поѵо5ІаглеІ МіІ /™ О " 

на, Киёв, вул. Жидянськв г 97 <ЗЭ універмзгом "УкрэТна") 43 О 

* - кредит на Ю міеяця. -0% перший анесок. * " - умоем акідо читайте на сайті. У ПОДАРУ НОК I 

ТОРГіВеЛЬНА КОМПАНІЙ 

пропонѵе вам 
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» 1 ШЕВРЯЛЯ 1066 

Умер Бастер Китон (р. 1895), американс- 
кий киноактер и режиссер. Практически с 
грудного возраста Китон выступал в цир- 
ковом номере своих родителей, а в 1920-х 
сделался одним из знаменитейших миро- 
вых комедийных артистов. Отличительной 
чертой «комика без улыбки» была внешняя 
серьезность. 

ѵѵѵѵѵѵ.ЬизІегкеаІоп.сот 




» 5 ШЕВРЯЛЯ 1080 

В штате Айова родился Брэдли Фицпат- 
рик, американский программист, из- 
вестный как создатель Живого Журна- 
ла (иѵейоигпаі), популярного онлайн- 
дневника и социальной сети. Фицпатрик 
основал компанию Вга(ЖЬ, Іпс. (затем 
Рапда Іпіегасііѵе), но в 2005 г. продал 
ее фирме 5іх Арагі 

ЬгасІ.ИѵеіоигпаІ.сот 



Капитуляция немцев под Сталинградом - окон- 
чание Сталинградской битвы, продолжавшей- 
ся 200 дней и ночей. Победа Красной армии 
ознаменовала коренной перелом входе Вто- 
рой мировой войны, а также стала источником 
вдохновения для создателей нескольких ком- 
пьютерных игр. Германия потеряла в сраже- 
нии до 1,5 млн солдат и офицеров. 

ЬаШе.ѵоІдасІтіп.ги 

» б ШЕВРЯЛЯ 1050 

Джек Килби (1932-2005) получил патент 
на свое изобретение - интегральную схему, 
соединяющую полупроводниковые детали 
в одном кристалле, выполненном из герма- 
ния, - что позволило уменьшить размеры 
электронных приборов. В 2000 г. именно 
за это Килби удостоен Нобелевской пре- 
мии по физике. 

кіІЬу.5уІе5.пеІ 




» 15 ШЕВРЯЛЯ 300 ДО Н. 3. » 16 ШЕВРЯЛЯ 1053 



Древнегреческий философ Сократ приго- 
варивается судом демократических Афин 
к смерти по сфабрикованному обвине- 
нию. Отказавшись от побега, он выпивает 
по приговору чашу с ядом цикуты и вско- 
ре умирает в окружении рыдающих уче- 
ников, сохраняя полную ясность мысли и 



спокойствие духа. 



м№№.Шо50т"-5окгаипт"о 



Родилась Роберта Вильяме, дизайнер ком- 
пьютерных игр. В 1979 г. вместе со своим 
мужем Кеном основала компанию Оп-І_іпе 
$у$т.еш$ (она же $іегга Оп-І_іпе), где раз- 
работала первую графическую игру-при- 
ключение Музѣегу Нои$е (1980). Ее самый 
знаменитый проект - серия Кіпд'$ Оиезт. 
(1984-98 гг., 8 выпусков). 

ѵѵѵѵѵѵ.5іеггадатег5.сот 



» 10 ШЕВРЯЛЯ 2000 

Умер Фриденсрайх Хундертвассер (наст, 
имя - Фридрих Стовассер, р. 1928), авс- 
трийский архитектор и художник. Протестуя 
против серости и убогости современного 
градостроительства, спроектировал мно- 
жество зданий в многоцветно-лубочном и 
экологическом стиле. Последние годы жил 
и работал в Новой Зеландии. 

ѵѵѵѵѵѵ.кипзіНаизѵѵіеп.сот 



» 2Ц ШЕВРЯЛЯ 2001 

Умер Клод Элвуд Шеннон (р. 1916), амери- 
канский инженер и математик, «отец теории 
информации», изложенной им в труде «Ма- 
тематическая теория связи» (1948). А еще 
в своей магистерской диссертации 1937 г. 
Шеннон доказал эффективность примене- 
ния булевой алгебры при работе с элект- 
ромеханическими реле. 

іптТіІ5І.Н1.ги/ррІ5/5Нап.НітІ 




» 25 ШЕВРЯЛЯ 1028 

Федеральная Радиокомиссия США выда- 
ла первую лицензию на эксперименталь- 
ное телевизионное вещание лаборатории 
Чарльза Дженкинса в Вашингтоне. Однако 
в течение как минимум первых полутора 
лет, в эфир удавалось передавать только 
силуэты движущихся фигур. 

ѵѵѵѵѵѵ.ІѵЬІБІогу.Іѵ 



^РориІаг МгсЬапіса Мадагіпе 
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» 26 ШЕВРЯЛЯ 1900 

Представлен микропроцессор шестого поко- 
ления Іпіеі х8б - Репііиш III, содержащий 
9,5 млн транзисторов. Основное отличие 
от предшественника, Репѣіит II, - набор 
инструкций $$Е для ускорения обработки 
трехмерной графики, аудио- и видеопо- 
токов. Тактовая частота модели составля- 
ла 450-500 МГц. 

ѵѵѵѵѵѵ.сри-ѵѵогШ.сот 
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календарь на февраль 



» 3 ФЕВРАЛЯ Ш88 

Португальский мореплаватель Бартоломеу 
Диаш (ок.1450-1500) причаливает к бере- 
гу в Заливе Моссел, первым из европейцев 
обогнув Мыс Доброй Надежды. Последний 
был назван Диашем Мысом Бурь, но король 
Жуан II дал ему нынешнее имя: появилась 
реальная надежда наконец-то отыскать 
морской путь в Индию. 

(Іе$соЬгітепІо5.по.5аро.рІ 



» 12 ФЕВРАЛЯ 1048 

В Квинсе (шт. Нью-Йорк) родился Раймонд 
Курцвайл, изобретатель и футуролог, осно- 
ватель ряда компаний, названных его име- 
нем. Среди реализованных проектов - сис- 
темы оптического распознавания символов 
и синтеза речи, электронные синтезаторы 
музыки. Автор нескольких книг, прогнози- 
рующих развитие технологий. 

ѵѵѵѵѵѵ.кигеѵѵеіііесіі.сот 



» 12 ФЕВРАЛЯ 1083 



Утвержден стандарт языка программирования 
Ада, созданного Министерством обороны США 
для использования в системах управления 
автоматизированными военными объектами. 
Названный в честь «первого программиста» 
Ады Лавлейс, этот язык построен на основе 
Паскаля, но более сложен и строг. 

ѵѵѵѵѵѵ.сотриІег-ти5еит.ги/НІ5І5оЛ/ 
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» 2 ФЕВРАЛЯ 1020 

В Шанхае родился Ван Ань (ум. 1990), 
инженер и предприниматель. С 1945 г. 
жил в США, где основал компанию ѴѴапд 
1_аЬогат.опе$. Среди его изобретений - ус- 
тройство памяти на магнитных сердечни- 
ках. А компьютер ѴѴапд 2200 был одной 
из первых систем для обработки текста с 
ЭЛТ-монитором. 

ѵѵѵѵѵѵ Х\ и п кег .со т/зеІаЫѵѵд. Ыт I 



» 8 ФЕВРАЛЯ 1028 

В городе Павловский Посад Московской 
области родился Вячеслав Васильевич Ти- 
хонов, один из самых популярных совет- 
ских киноартистов. Хотя многие из при- 
мерно 50 его ролей были удачными и па- 
мятными, более всего он прославился ро- 
лью Штирлица в телесериале «Семнадцать 
мгновений весны». 

асІог5.кНѵ.шДДіЬопоѵ5.Ніт 



В Риме скончался Микеланджело Буонарот- 
ти (р. 1475), один из величайших мастеров 
искусства Ренессанса, сочетавший в себе 
таланты скульптора, живописца, архитек- 
тора и поэта. Среди его шедевров - скуль- 
птуры «Пьета», «Давид», «Моисей», фрес- 
ки Сикстинской капеллы, купол базилики 
Святого Петра. 

ѵѵѵѵѵѵ.тісНеІапдеІо.ш 



» 22 ФЕВРАЛЯ 1036 

В Ленинграде умер Иван Петрович Павлов 
(р. 1849), русский физиолог. Создатель на- 
уки о высшей нервной деятельности, по- 
четный член 130 академий и научных об- 
ществ, лауреат Нобелевской премии 1904 г. 
за работу по физиологии пищеварения, 
нам он более известен своими опытами 
над собаками. 

ѵѵѵѵѵѵ.іѵап-раѵіоѵ.іпто 




» Ц ФЕВРАЛЯ ЮЦЗ 

В Новом Орлеане (шт. Луизиана) родил- 
ся Кеннет Томпсон, американский про- 
граммист. Сотрудник компании Веіі І_аЬ$ 
в 1966-2000 гг., он стал одним из созда- 
телей системы ІШХ, языка программиро- 
вания В и шахматного компьютера Веііе. 
В 1969 г. Томпсон написал одну из первых 
компьютерных игр - $расе Тгаѵеі. 

ѵѵѵѵѵѵ.Ип^о.огд/іИотрзоп.ИітІ 
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» 28 ФЕВРАЛЯ 2002 

Иеѵѵ НогІ20п$, космический аппарат НАСА, 
пролетел мимо Юпитера, приблизившись 
к нему на расстояние 2,305 млн км. Ап- 
парат был запущен годом ранее для ис- 
следования карликовой планеты Плутона 
и его спутников, до которых он должен 
долететь в 2015 г., а также ряда объектов 
пояса Койпера. 

рІиІо.]'Ниар1.есІи 



» 23 ФЕВРАЛА 1065 

В Хьюстоне (шт. Техас) родился Майкл 
Делл, американский предприниматель. В 
1984 г., еще будучи студентом, он осно- 
вал компанию РС'$ І_ітіЫ, называвшую- 
ся затем Оеіі Сотриіег Согрогаііоп, а ныне 
просто Оеіи Іпс, - один из самых крупных 
и успешных производителей компьютер- 
ной техники в мире. 

\шѵѵ.сІеІІ.сот 



» 20 ФЕВРАЛЯ 1860 

В Буффало (шт. Нью-Йорк) родился Гер- 
ман Холлерит (ум. 1929), американский 
изобретатель немецкого происхождения. 
Создатель табулятора - оборудования для 
считывания информации с перфокарт, - 
Холлерит основал в 1896 г. компанию 
ТМС (ТаЬиІаІіпд Масгііпе Сотрапу), позд- 
нее ставшую ІВМ. 

еакоІезпікоѵ.пагосІ.ги/НоІІегііН.Ніт 
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больше новинок но орк.сом.ио 




Портал для 
лучших из лучших 



Знаменитости и богачи, где 
бы они ни были, предпо- 
читают общество себе 
подобных. Закрытые клубы, 
элитные курорты и т. д. Теперь 
такое место есть у них и в Ин- 
тернете. Портал, открывшийся 
по адресу іор4іор.ги, позицио- 
нируется как социальная сеть 
для знаменитых людей. Несмот- 
ря на бета-статус, сайт поража- 
ет дизайном и количеством 
возможностей. Эдакий интерак- 
тивный гламурный журнал. Что, 
в принципе, логично: элите - 
элитное исполнение. 



Вдохновителями и создателя- 
ми ресурса являются весьма 
известные личности - Дмитрий 
Дибров и Лев Новоженов. Пос- 
ледний, кстати, еще и главный 
редактор портала. Подразуме- 
вается, что членами сети станут 
люди, знаменитые в Интернете 
и за его пределами. Вот только 
есть подозрение: закрытый 
элитный клуб все равно не полу- 
чится - должен же хоть кто-то 
читать то, что напишут эти «не- 
простые смертные». Впрочем, 
как раз читать тут пока особо 
нечего - портал едва открылся. 



Еще один 
Ооодіе-киллер? 



Основатель веб-энцикло- 
педии ѴѴікіресІіа Джим- 
ми Уолс обеспокоен 
низким качеством поиска в 
Интернете и рассчитывает, что 
его новый проект потеснит 
Соо^Іе. По его мнению, поис- 
ковый гигант весьма неплох, 
но уже досконально изучен 
оптимизаторами и спамерами 
и иногда вместо полезной ин- 
формации выдает лишь рекла- 
му. Детище Уолса, ѴѴікіа 
Зеагсп, создано на основе 
базовых принципов построе- 
ния поисковых движков. А клю- 
чевая особенность проекта, 



которая должна выделить его 
из массы других, состоит в 
предоставлении пользовате- 
лям возможности самостоя- 
тельно редактировать резуль- 
таты поиска и оценивать сте- 
пень полезности страниц. В 
начале этого года по адресу 
аірііа.зеагсіп.ѵѵікіа.сопп была 
запущена альфа-версия серви- 
са. Трудно делать какие-либо 
выводы на столь ранней ста- 
дии, к тому же поисковик пока 
не понимает кириллицу. Но 
определенный потенциалу 
проекта есть, и стоит понаблю- 
дать за его развитием. 
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Веселые картинки 



Сервис, позволяющий добав- 
лять свой текст к готовым, чаще 
всего забавным, изображени- 
ям. В качестве шаблонов ис- 
пользуются различные рамочки, 
дорожные знаки, символы, ани- 
мированные картинки и т. д. 
После изготовления их можно 
разместить в своем блоге (под- 
держиваются более десятка раз- 
ных движков) или послать по 
почте. Кстати, отличный способ 
быстро создать аватар для фору- 
ма или блога. 




игі.сот 

Маленький и э(( 



Активный 



Сайтов про оружие в Сети доста- 
точно много. Но здесь не просто 
любительская поделка, а вполне 
официальный ресурс, посвящен- 
ный одному единственному об- 
разцу. Как нетрудно догадаться 
по названию, это любимый ки- 
нематографистами и спецслуж- 
бами израильский автомат 1121. 
На сайте есть его история, такти- 
ко-технические характеристики, 
а также большое количество 
сопутствующей информации и 
ссылок. 




й>пе(ік$.огд 

Грамматика и фонетика 

Этот портал собрал под одной кры- 
шей несколько однотипных ресур- 
сов, предназначенных для изуче- 
ния иностранных языков. Каждый 
из них имеет свою спецификацию, 
но все объединены использовани- 
ем системы Іп5т_апт_5оипсІ, озвучи- 
вающей слова на странице. Наибо- 
лее интересны зрокепепёіізп.огё - 
пошаговый практический курс 
грамматики и поѵѵізау.огё, который 
правильно «произнесет» любое из 
85 тыс. содержащихся в его базе 
слов. 
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рНоЫип.осІ.иа 

Забавные фото 

В прошлом номере мы рассказы- 
вали о забавном сервисе, который 
помещал загруженный снимок на 
обложки журналов. Данный ресурс 
также предназначен исключитель- 
но для развлечения - с его помо- 
щью можно легко и просто сделать 
замечательный фотомонтаж. Для 
этого достаточно указать шаблон и 
выбрать фотографию. Некоторые 
из шаблонов умеют распознавать 
лица, что делает получающиеся 
изображения еще более интерес- 
ными. 
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деоітаде5.ЬегкеІеу.ес!и/ѵѵогІсІѵѵісІерапогата 



Ресурс ѴѴогІсІѴѴісІеРапогата посвящен 
фотопанорамам. Но не совсем обыч- 
ным. ѴР-панорама (от ѴР - виртуальная 
реальность) - это созданное с помо- 
щью технологии РиіскТіте изображе- 
ние, позволяющее зрителю полностью 



оглядеть пространство вокруг себя. 
Трехмерные панорамы - действительно 
потрясающее зрелище! Особенно это 
впечатляет при полноэкранном про- 
смотре - создается ощущение присутс- 
твия в точке съемки. 




еЬсіЬ.ги 

Поиск книг 

Проект, стартовавший еще в 
2005 году, изначально носил имя 
еВоо^Іе. Данное название (е-Ьоок 
+ Соо^Іе) прямо указывало на его 
предназначение - поиск элект- 
ронных книг. Через некоторое 
время набравшему популярность 
ресурсу название и дизайн при- 
шлось сменить. К счастью, это 
никак не сказалось на качестве 
предоставляемой услуги. Кстати, 
индексируются сервисом только 
библиотеки, книги в которых мож- 
но скачать или прочитать. 



ІгурНопе.сот 

Попробуй телефон 

На данном сайте можно виртуаль- 
но «пощупать» телефоны, пока 
недоступные для того, чтобы 
попробовать их вживую. Безуслов- 
но, это никоим образом не пере- 
даст ощущений, которые получа- 
ешь, взяв аппарат в руки, но при- 
близительно оценить возможности 
и эргономику пользовательского 
интерфейса вполне реально. Ми- 
нусы сервиса - далеко не идеаль- 
ная реализация и малое количест- 
во «экспонатов»: пока доступны 
всего четыре модели. 
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опдаті.ш 

Бумажные поделки 

Оригами - древнее японское 
искусство бумажной пластики. 
Несмотря на кажущуюся элит- 
ность и недоступность, оно ближе, 
чем представляется. Бумажные 
самолетики, кораблики, журавли- 
ки и лягушата, которые все мы 
делали в детстве, - это тоже ори- 
гами. Сайт Огі^аті.ги дизайном 
не блещет, зато большое количес- 
тво иллюстраций и схем поможет 
приобщиться к этому интересно- 
му занятию или просто позаба- 
вить детей. 




ѵѵѵѵѵѵ.іеііапіѵаііеу.сот 

Грузинский погребок 

Однажды читатели поинтере- 
совались, какие сорта алкого- 
ля предпочитает редакция 
ДПК. Мы ответили прямо - 
грузинские вина, причем оп- 
ределенного погреба - Теііапі 
ѴаІІеу. Ссылка на сайт извест- 
ного производителя, думаем, 
пригодится многим, тем более 
что ресурс отлично оформлен 
и даже может служить в ка- 
честве своеобразного спра- 
вочника по грузинскому вино- 
делию. 




(іпуаррз.огд 

Программы-крошки 

В разделе нашего журнала, рас- 
сказывающем о ПО, есть рубрика, 
посвященная небольшим про- 
граммам. У такого софта множест- 
во положительных черт - он зачас- 
тую бесплатен, не занимает много 
места, использует малый объем 
оперативной памяти и при этом 
может выполнять работу, для кото- 
рой мы обычно применяем более 
тяжеловесные приложения. Сайт 
Тіпуаррз.ог^ - это файловый ар- 
хив, целиком посвященный крохот- 
ным, но полезным программам. 
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ЯІе-ехІеп5Іоп$.огд 

Справочник по расширениям 



Расширение имени файла, или 
просто расширение, - те самые 
несколько букв после точки в 
конце названия, которые опре- 
деляют тип данных, хранящихся 
в самом файле. Расширений 
существует огромное количест- 
во, и знать их все просто невоз- 
можно. Да и не нужно, ведь есть 
замечательный ресурс ТМе- 
ехіепзіопз.огё, на котором есть 
вся интересующая информация 
по подавляющему большинству 
расширений. 




аегойіез.сот 

Авиафайлы 



Ресурс, который заинтересует всех, 
кто неравнодушен к авиации. Ко- 
личество находящейся здесь ин- 
формации (причем хорошо иллюст- 
рированной) дает аегот"іІез.сот 
полное право именоваться авиа- 
энциклопедией. Тут есть все о кры- 
латых машинах и людях. Приятно, 
что тематика не ограничена воен- 
ной техникой, есть также гражданс- 
кие и коммерческие аппараты. И 
очень жаль, что настолько содержа- 
тельный ресурс посвящен исклю- 
чительно авиации США. 



— ш ш ш 




ѵѵѵѵѵѵ.іпіѵ-іпіег.пеі: 

Сетевой телевизор 

Любителей посмотреть телепереда- 
чи, не выходя из Интернета, навер- 
няка порадует относительно новый 
уанетовский ресурс ІІМТѴ. Портал 
существенно облегчает им жизнь, 
поскольку для включения требуе- 
мой трансляции достаточно одного 
мышиного клика. Выбор весьма 
богат. В настоящий момент в здеш- 
нем ассортименте представлено 
23 украинских каналов, 17 россий- 
ских и еще 30 из других стран. 
Полезная фишка - архив уже со- 
стоявшихся передач. 
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больше новинок но орк.сом.ио 



ПозѲина го 




Сервис, который называют му- 
зыкальным Создатели 
представляют его как игру, где 
побеждают те, кто помогает 
другим пользователям слушать 
хорошую новую музыку, которую 
легко может добавить на сайт 
любой исполнитель. Принцип 
действия следующий: если вам 
понравилась какая-либо песня, 
повысьте ее рейтинг нажатием 
кнопки Ьитр. При этом расходу- 
ются пользовательские баллы, 
но когда популярность этой же 
песни станут поднимать другие 
пользователи, вы будете полу- 
чать дополнительные очки. Чем 
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больше очков, тем выше ваш 
уровень, что позволит компози- 
циям любимых жанров достигать 
вершины хит-парада. 




згіоѵѵтегіоѵѵіоріау.сот 

★ ★**★ 

«Покажи мне, как играть» - онлай- 
новые уроки музыки. Никакого 
скучного сольфеджио, только прак- 
тика. Видеоуроки демонстрируются 
посредством встроенного в стра- 
ницу плеера с огромным количест- 
вом функций, специально «заточен- 
ных» под обучение игре на инстру- 



ментах. Пока доступны курсы для 
начинающих по классу гитары, бас- 
гитары и ударных. Но самая инте- 
ресная возможность сервиса - 
«мультиплеер». В этом случае кар- 
тинка делится на четыре части, в 
каждой из которых демонстрирует- 
ся партия отдельного инструмента. 
Заинтересовавшие ролики можно 
скачать, но, к сожалению, боль- 
шинство из них платные. 



ѴѴгііе уоиг зіогу Ігот ѵѵііегеѵег уои аге. 

ПстетЫо а 'тазТііпд Ііпс' *ог усшг сіідіи*! ЬЛэ агкі ріессз. Тінеагі Іодсі^ег іем». рГіоюз, ѵкгеоз, 
«оип<М. «пЬЫе^ ьсапз. ггсі«. №ее(з... 50 Іпе/ге по! опЛіпд іп э йідііаі лгазіеіалсі 



даІуа.ги/такеоѵег.рНр 

***** 

Не блещущий ни дизайном, ни 
содержанием сайт фитнес-клуба 
Оаііпа представляет собой обыч- 
ный «женский» ресурс со всеми 
вытекающими: девичьими днев- 
никами, тестами, обсуждениями 
диет и т. д. И не было бы ника- 
кой причины упоминать его в 
«Мозаике», если бы мы не обна- 



ружили здесь удивительно мощ- 
ный «Виртуальный салон красо- 
ты». Он позволяет примерить на 
свою (или предложенную ресур- 
сом) фотографию различные 
прически, макияж, украшения и 
даже очки или маски. Причем 
выбор средств огромен, их мож- 
но тонко настроить по ориента- 
ции и размеру. В общем, про- 
стор для творчества огромный - 
дерзайте. 




гетешЫе.сош 
***** 

Название ресурса не зря созвучно с 
английским словом гететоег - 
«помнить». Этот сервис запомнит для 
вас все, что угодно. Универсальная 
записная книжка для любых типов 
данных - текстов, почтовых сообще- 
ний, видео, изображений. Из инте- 



ресных возможностей стоит отме- 
тить МетЫеІіпе - линию времени, 
на которой в хронологическом по- 
рядке выстраиваются ваши замет- 
ки. Минус - довольно жесткие огра- 
ничения для обладателей бесплат- 
ного аккаунта, например, загрузка 
не более 90 фотографий и 30 видео- 
роликов в месяц и отсутствие воз- 
можности сохранять аудиофайлы. 
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Іоосе.сот 

***** 

Тем, кто пользуется доступом к Сети 
из многочисленных интернет-кафе 
или с чужих ПК, ѴѴеЬОЗ - онлайно- 
вая операционная система - будет 
очень кстати. Еще бы - любой ком- 
пьютер становится персональным, 
достаточно подключиться к собс- 
твенному аккаунту. Таких сервисов 
в сети уже несколько десятков, но 
.Іоосе.сот выделяется среди них 
отличным дизайном, интуитивнос- 
тью и удобством использования. На 
Рабочем столе (кстати, по желанию 
устанавливаются свои обои) вас 
ждет панель запуска приложений, 
«срисованная» с Мае 05, ІМ-клиенты 
для разных сетей, медиапроигрыва- 
тель и т. д. Можно делиться файла- 
ми, а вот поиграть, как обещано на 
стартовой странице, не получится - 
все-таки это пока бета-версия. 



тетох.ш 
***** 

Телевизионная программа 
с социальными элементами. 
Как и на других сайтах подобно- 
го рода, мы получаем уведомле- 
ния о предстоящих событиях, 
смотрим рейтинг каналов и пе- 
редач, отслеживаем появление 
интересующих фильмов, шоу, 
соревнований и т. д. Но самые 
любопытные особенности как 
раз те, которые позволяют 
причислить сервис к Веб 2.0- 
ресурсам. Во-первых, социаль- 
ная телепрограмма, составлен- 
ная пользователями, а 
во-вторых, возможность само- 
стоятельно создавать или ре- 
дактировать описание передач. 
И конечно, комментирование 
всех фильмов и передач тут же 
на сайте. 




зееяросі.сот 
***** 

Еще один поисковик для музыки, 
подобный Зоп^га. Не столь сим- 
патичный по дизайну, но с похо- 
жей функциональностью и некото- 
рыми оригинальными чертами. 
Поисковый механизм, основан- 
ный на технологии, созданной 



Национальной лабораторией Бер- 
кли, попытается предположить, 
что конкретно вы ищете, даже 
если не знаете, как точно пишет- 
ся имя исполнителя, название 
песни или вообще помните лишь 
пару слов из припева. Функцио- 
нирует данная система пока не 
идеально, но будем надеяться, 
что это недостатки бета-версии. 
В остальном же Зеедроо! не силь- 
но отличаются от аналогичных 
ресурсов - можно сразу прослу- 
шать найденный трек, «расша- 
рить» его для друзей, разместить 
в блоге или на сайте. Если у ком- 
позиции имеется клип, его можно 
просмотреть на встроенном 
УоиТиЬе-плеере. 
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гоиікіріссот 
*★**★ 

Создатели различных сервисов 
кидаются из крайности в край- 
ность - одни пытаются интегриро- 
вать в свое детище все возмож- 
ные и невозможные функции, дру- 
гие, напротив, создают 
узкоспециализированные инстру- 
менты. Примером последних слу- 
жит описываемый сервис. Все, на 



что он способен, - красиво закруг- 
лить края фотографии, которая 
берется либо с компьютера, либо 
из Интернета по заданному ІІРІ_. В 
процессе можно указать степень 
кривизны углов и размер результи- 
рующего изображения. В общем, 
как уже понятно, практическая 
ценность Роипсіріс.сот весьма 
сомнительна, но в качестве иллюс- 
трации возможностей Веб 2.0 
право на жизнь имеет. 




кѵѵоиі.сот 

***** 

Службы, позволяющие максималь- 
но простым способом цитировать 
в ленте видео, звук или изображе- 
ния, приобретают все большую 
популярность. Сервис кѵѵоиі пред- 
назначен для быстрой публикации 
скриншотов веб-страниц. Прекрас- 
но работает даже без предлагае- 



мого букмарклета, хотя с ним удоб- 
нее. Чтобы получить код для встав- 
ки произвольного участка 
веб-страницы, достаточно ввести 
ее адрес, а затем выделить нуж- 
ный фрагмент. Сохраняется полное 
оформление, изображения и, что 
особенно приятно, ссылки остают- 
ся рабочими. В дополнение можно 
сразу отправить снимок на РІіскг 
или ТитЫг. 
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Новости 
блогосфоры 




Приз за уЗачную Встречу 
НоВого гоЗа - 
поезЗка В Калифорнию 



Российская компания 
5КСС при поддержке 
Соо^Іе Риззіа придумала 
весьма интересную забаву для 
творчески настроенных пользо- 
вателей. По сути дела, им пред- 
ложено создать коллективный 
блог на хорошо известную со 
школьной скамьи тему «Как я 
провел новогодние праздники». 
В качестве «доказательств» при- 
нимаются фотографии, видеоро- 
лики и тексты. Ход состязания 
отслеживается на специальном 
сайте «Новый год на карте» 
(2008пеѵѵуеаг.ш), использую- 
щем функциональные особен- 
ности Рісаза, УоиТиЬе, ВІо^ег и 
Соо^Іе Марз. 

Будущему обладателю главно- 
го приза можно позавидовать: 



думаю, от поездки в офис Сооёіе 
в Маунтин-Вью (США) никто из 
вас не отказался бы. 

Как сообщает известный ново- 
стной ресурс ѴѴеЬрІапеІ.ги, луч- 
шие работы будут отобраны путем 
голосования на сайте, а автор 
сюжета с самым высоким рейтин- 
гом поедет в Калифорнию, взяв с 
собой спутника или спутницу. 
Победитель посетит Оооёіеріех, а 
вошедшие в призовой топ пользо- 
ватели могут надеяться на бинок- 
ли, телескопы и прочие полезные 
предметы, способные помочь при 
офлайновом поиске. 

Работы на конкурс принимались 
с 1 по 31 января 2008 года, голо- 
сование продлится до 14 февраля 
2008 года, а победители будут 
объявлены на следующий день. 




Пора по пиву 

риѵо.ЬегргесІеІ.сот 

Помнится, один блог о кофе мы 
обозревали дважды. Пора обратить 
внимание и на другие напитки. К 
примеру, пиво - прекрасный объ- 
ект для блогописательства. Масса 
производителей и торговых марок 
(это я не к тому, чтобы автор блога 
превратил его в рекламную пло- 
щадку), куча поводов для обсужде- 
ния вкусовых качеств разных сор- 
тов вплоть до священных войн меж- 
ду поклонниками того или иного 
бренда - поэтому без контента 
такой ресурс не останется. 



Блогосвіт 

ЬІодоБѴгТ.сот 

Удачно реализованные хорошие 
идеи всегда порождают подражате- 
лей и подвергаются беспощадному 
клонированию. Что ж, качествен- 
ные клоны в принципе тоже доволь- 
но часто бывают востребованны- 
ми. Пока еще трудно сказать, на- 
сколько жизнеспособным окажется 
украинский ресурс «Блогосвіт», но 
его создатели уже заслуживают 
похвалы за то, что не выдают свой 
продукт за суперновую разработку, 
а прямо говорят: источником вдох- 
новения был знаменитый О'Ш. 




Блогочиталка 

Ыодогеасіег.огд.иа 

Нет, это не утилита для чтения он- 
лайновых дневников. Просто так 
окрестили свой проект его создате- 
ли, цель которых была совершенно 
иной. На самом деле лучше всего 
назвать данный ресурс блогом об 
украинской блогосфере, причем 
номер версии (на момент написа- 
ния материала - 2.4) свидетельству- 
ет о том, что работа по его доводке 
продолжается. ВІо^огеасІег предла- 
гает читателям и обзоры отдельных 
блогов, и интервью с интересными 
авторами, и аналитику. 



Шрифтоблог 

іуре.огд.иа 



Такое наполнение блога не 
часто встречается. Что мы 
обычно видим на страницах 
дневников? Текстовые записи, 
картинки, проигрыватели с 
аудио- и видеофайлами. А 
здесь - только шрифты, при- 
чем, что самое любопытное, 
все они - с украинскими бук- 
вами. А еще интересно было 
заглянуть в творческую мастер- 
скую, поскольку в некоторых 
постах рассказывается о раз- 
рабатываемых шрифтах. 



Блоггер ѵ$. Производитель 



У наших соседей из Беларуси 
недавно произошла следу- 
ющая поучительная исто- 
рия. Поведало о ней онлайновое 
издание ТіД.Ьу, а затем новость 
разнеслась по всему Рунету. 

Согласитесь, что добиваться 
справедливости не так уж и прос- 
то, особенно когда против тебя 
выступает не отдельная персона, 
а нечто большее. Евгений Липко- 
вич не отступил, и победа оказа- 
лась на его стороне. 

Дело в том, что по состоянию 
здоровья герой этой заметки 
может пить только нежирный 
кефир, но с некоторых пор мест- 
ные предприятия прекратили его 
выпуск (а соответственно, и пос- 
тавку в магазины), объясняя сей 
факт убыточностью, отсутствием 



упаковки, поломкой линии разли- 
ва. Короче, именно это сообщи- 
ли позвонившему на завод блог- 
геру тамошние начальники. 

Но не тут-то было. Евгений, 
используя свой блог (Ііркоѵісіі. 
Ііѵе}оита1.сот), организовал 
флэшмоб. В результате прези- 
дентский посланник Павел Яку- 
бович получил массу писем с 
требованием положить конец 
безобразию. О проблеме стало 
известно вице-премьеру Белару- 
си Ивану Бамбизе, который за- 
явил, что с 24 декабря «Гормол- 
завод № 2» (ѵѵѵѵѵѵ.&гт2.Ьу) дол- 
жен начать производство 
обезжиренного кефира. 

Пока у нас нет данных о том, 
выполнено ли это обещание, но 
сам факт впечатляет. 
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новости блогосферы 



г. пек 




Сайт тосяиа хайблоггер 



ЫЫоддег.пе! 

Несмотря на существование таких 
раскрученных и густонаселенных 
блогосервисов, какЖЖ, І_іѵе- 
іпт_егпет_ или В\о^ег, в Сети появля- 
ются все новые и новые ресурсы 
для размещения и поддержки он- 
лайновых дневников. В этом плане 



хотелось бы отметить очередной 
новый продукт «від вітчизняного 
виробника». Кстати, если вы собе- 
ретесь переезжать со своим блогом 
на НіЫо^ёег, то буквально несколь- 
кими кликами сможете импортиро- 
вать дневник из другого места. 




Мальовані історіТ, 
абоМІБІегХ 

и$ег$]іѵеригпаІ.сот/ті$1:ег_х_ 

Украиноязычный блог, посвящен- 
ный рисованным историям, то 
бишь комиксам, не мог не обра- 
тить на себя нашего внимания. 
Но не только «мова» (причем весь- 
ма грамотная) заставила автора 
этих строк внести данного 
ЖЖ-пользователя в свой и так 
немаленький список друзей. Раду- 
ет, что Мізіег X пишет преимущес- 
твенно не о традиционных продук- 
тах МагѵеІ или ОС Сотісз, а о 
действительно высокохудожест- 
венных работах. 




Клаптики 

кіаріуку.сот.иа 

Этот блог настолько же симпати- 
чен, как и слово, взятое в качестве 
его названия. Записи в дневнике 
не связаны какой-то общей гло- 
бальной темой, но из них склады- 
вается мозаика, позволяющая 
догадаться, чем интересуется ав- 
тор блога по имени Анвар. И все- 
таки чаще всего он пишет об Ин- 
тернете и других вещах из мира 
информационных технологий. 




Секреты системного 
администратора 

иа.п-асітіп.сот 

Нетрудно заметить, что в сегодняш- 
нем обзоре мы рассказываем 
только о ресурсах, ведущихся на го- 
сударственном языке нашей стра- 
ны. Данный блог, в котором содер- 
жится немало полезной информа- 
ции ІТ-характера, имеет три 
языковых варианта (еп, ш, иа). 
Естественно, в шапке этого мини- 
обзора мы дали ссылку на украинс- 
кую версию. Кстати, пробежав- 
шись по всем трем сайтам, вы 
увидите, что по наполнению они 
несколько отличаются друг от друга. 




Сумно 

Біітпо.сот 

Блог для тех, кто знает, что насто- 
ящая современная украинская 
культура - это не традиционные 
шаровары и гопачок, Михаил 
Поплавский или «ВИА Гра». Основ- 
ные принципы редакционной 
политики ресурса - оригиналь- 
ность, аполитичность, внеформат- 
ность, украиноязычность и не- 
коммерческий характер. В сферу 
интересов здешних авторов мо- 
гут попасть совершенно разные 
виды искусства, культурные тече- 
ния или стили. 




ХайВей 

Ь.иа 

Очень часто в материалах, рассказы- 
вающих о блогосфере, встречается 
словосочетание «гражданская журна- 
листика». Так вот, «ХайВей» объявляет 
себя первой в украино- и русско- 
язычном веб-пространстве социаль- 
ной сетью журналистов. Страницы 
данного ресурса, независимого от 
политических сил и партий (согласно 
декларации его создателей), открыты 
для всех желающих публиковаться. 
Материалы оцениваются читателя- 
ми, а авторы лучших работ получают 
денежное вознаграждение. 




Виджей 

ѵ].пеі:.иа 

Если вы подумали, что в данном 
блоге вы будете читать обзоры 
музыкальных дисков и концертов 
поп- и рок-звезд, то ошиблись. 
Страсть здешнего «виджея» - кине- 
матограф и литература. Мини-рецен- 
зии на киноновинки, портреты акте- 
ров, новости, освещение фестива- 
лей и церемоний награждения. А к 
тому же ресурс радует весьма прият- 
ным дизайном. Добавим, что пользо- 
ватели сайта ВІоёогеасІег признали 
Уі.пеі.иа лучшим украиноязычным 
тематическим блогом. Поздравляем! 




Видеоблог облогах 

ІтіепсІБраде.іпіЪ 

И хотя данный ресурс ведется не 
на украинском языке, мы его 
включили в сегодняшний обзор - 
все-таки делается он нашими 
соотечественниками. Задумка 
довольно интересная - демонс- 
трация видеосюжетов, рассказы- 
вающих о новостях блогосферы. 
Создатели позаботились и об 
удобстве для пользователей. В 
записях, сопровождающих роли- 
ки, содержатся ссылки по всем 
темам, которые затрагивались в 
содержании видео. 




Лица украинской 
блогосферы 

соттипі!у.ІіѵеригпаІ.сот/иа_геаІ 



Безусловно, среди пользовате- 
лей блогхостингов есть немало 
так называемых «виртуалов», ко- 
торые предпочитают скрывать 
от общественности свое истин- 
ное лицо (и в прямом, и в пере- 
носном смыслах). В этом же 
сообществе все наоборот - ук- 
раинские блогеры выкладывают 
свои изображения. Надо ска- 
зать, что есть очень много весь- 
ма удачных фотографий. Радует 
отсутствие протокольности и 
стандартности. 
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ІІнтѳрнѳт 

Социѳльнью 
занладни 

Александр Птица 



Последний обзор 
сервисов социаль- 
ных закладок мы дела- 
ли полтора года назад 
(ДПК, № 6, 2006). Кстати, 
в той статье как раз и 
объяснялся смысл сло- 
восочетания, поэтому 
повторяться не будем. 
И хотя по интернетовс- 
ким меркам 1,5 года - 
огромный промежуток 
времени, однако лидер 
остался прежним - ме- 
гапопулярный ресурс 
сІеІ.ісіо.ііБ, позиции ко- 
торого по-прежнему 
незыблемы. Заметим, 
что закладочные сер- 
висы появилось за от- 
четный период и на 
просторах Ру- и Уанета. 
Посему сегодня мы 
рассмотрим преиму- 
щественно отечествен- 
ные ресурсы. 



БобрДобр 




Один из первых русскоязычных 
сервисов социальных закладок 
стартовал зимой прошлого года. 
Естественно, разработчики, стара- 
ясь ориентироваться на лучшие 
зарубежные образцы, снабдили 



51-агтРіх 




Для одного иноязычного закладоч 
ного сайта мы сделали исключе- 
ние. Уж очень он оригинален. 
А познакомил нас с этим ресур- 
сом в своем блоге пользователь 



ОеаІЗЬаге 




Большинство закладочных сайтов 
имеет универсальный характер, и 



своего «доброго бобра» немалым 
количеством всевозможных «плю- 
шек». Конечно, главной задачей 
остается хранение и систематиза- 
ция закладок, а в качестве полезно- 
го дополнения к ней - социальная 
составляющая (обмен букмарка- 
ми, формирование сообществ и 
совместный сбор ссылок). По функ- 
ционалу «бобр» во многом сходен с 
сіеі.ісіо.из. Так, например, сущест- 
вуют плагины для браузеров, встра- 
ивающие в их интерфейс кнопки 
Забобрить (то есть сохранить за- 
кладку на сервере) и БобрДобр 



сірк.сот.иа, за что выражаем ему 
благодарность. Зт_агт_Ріх характери- 
зуется графическим представле- 
нием информации, а не тексто- 
вым, принятым в большинстве 
сервисов. Итак, в качестве рабо- 
чего пространства имеется поле 
размером 33x22 клетки (что в 
перспективе дает пространство 
для размещения 726 закладок). В 
этих клетках и располагаются 
ссылки на любимые сайты. Они 
имеют вид иконок. Причем в за- 
висимости от важности можно 



их наполнение не привязано к 
какой-то конкретной тематике. 
Однако потихоньку начинают раз- 
виваться и специализированные 
ресурсы. Именно к этой категории 
относится ОеаІЗпаге. В вольном 
переводе его название означает 
«Поделись сделкой с другими». 
Собственно, в этом тезисе изложе- 
на идеология сайта - обмен ин- 
формацией со ссылками на това- 



ЬоЬгсІоЬг.ш 



(при нажатии на нее браузер пере- 
ходит на страницу пользователя). 
Довольно удобно организована 
работа со списком закладок - пре- 
дусмотрены сортировка, вывод на 
страницу различного их количества, 
а также массовые операции, поз- 
воляющие добавлять, удалять и 
редактировать сразу по несколько 
штук. В настоящее время по адресу 
Ьеіа.ЬоЬгдоЬг.сот проводится тес- 
тирование новой версии, несколь- 
ко отличающейся дизайном и име- 
ющей некоторые дополнительные 
функциональные возможности. 



зіагіріх.сот 



установить размер пиктограммы. 
Все созданные ссылки/иконки 
потом при необходимости редак- 
тируются. Опционально включают- 
ся три функциональных блока: 
поле для ввода поискового запро- 
са (есть выбор из пяти поисковых 
сервисов), блок для получения 
РЗЗ-подписок и блок «быстрой 
ссылки» - адресное поле с уже 
вписанными ѵѵѵѵѵѵ. и .сот. К сожа- 
лению, пока здесь наблюдается 
не вполне корректная работа с 
кириллицей. 



беаІзЬаге.ги 



ры и цены, что позволяет пользова- 
телям найти наиболее выгодные 
предложения в плане качества и 
стоимости. На главную страницу 
попадают самые интересные лин- 
ки. Естественно, на подобном сай- 
те на полную катушку должна рабо- 
тать «социалка» - списки друзей, 
обсуждение сними удачных сде- 
лок, «наезды» на недобросовест- 
ных продавцов и т. п. 
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МѲГПОГІ тетогі.ги 



социальные закладки 



Сервис социальных закладок был 
создан командой под руководством 
Максима Спиридонова, ранее вхо- 
дившего в состав группы, разрабо- 
тавшей «БобрДобр». В конечном 
итоге Метогі не только сравнялась 
по популярности с «Бобром», но и 
обогнала его, да к тому же ее при- 



Мізтег Ѵ/опд 













Г !— 


с-.- 







Любопытно, что на русскоязычный 
сектор Всемирной Сети уже обра- 
тили внимание и зарубежные ком- 
пании, имеющие дело с социаль- 
ными закладками. Так, в марте 



МоёМесто 




В таком виде сервиса, как соци- 
альные закладки, весьма непрос- 
то привлечь пользователей к ново- 
му ресурсу - ведь основная функ- 
ция везде остается одной и той 



обрел крупный российский медиа- 
холдинг РБК. Понятно, что базовые 
функции здесь остаются теми же - 
добавление, хранение закладок (с 
помощью браузерного плагина) и 
их «расшаривание». Кроме того, 
пользователям предлагается инстру- 
ментарий для интеграции с блогами 
или сайтами - всевозможные ин- 
формеры, а также плагины для он- 
лайновых дневников, работающих 
на базе ѴѴогсІРгезз. Дополнительное 
удобство создают Р55-ленты 
для подписки на закладки с конк- 
ретными тегами. Если же пользова- 
тель Метогі обзавелся друзьями, то 
в соответствующем разделе он 
увидит список букмарков, в кото- 



прошлого года была запущена 
локализация одного из крупней- 
ших сервисов немецкого проис- 
хождения - Мізіег ѴѴоп^. Есть дан- 
ные, что в немецкой версии уже 
хранится более двух миллионов 
закладок. Впрочем, пока нельзя 
сказать, что «пришельцам» удалось 
серьезно потеснить основных 
локальных игроков - БобрДобр и 
Метогі, поскольку какими-либо 
сверхъестественными функцио- 
нальными возможностями или 
другими завлекалочками он не 



же. Здесь просматривается не- 
сколько путей решения задачи - 
либо предоставить наболее при- 
влекательный внешне и удобный 
интерфейс, либо добавить какие- 
то дополнительные функции. Ре- 
сурс «МоёМесто», судя по всему, 
пошел по второму пути, поскольку, 
кроме собственно букмарков, он 
позволяет хранить произвольные 
фрагменты текста, не имеющие 
отношения к ссылкам и заклад- 
кам. Таким образом, в распоря- 
жении пользователя оказывается 



рый будут входить как его собствен- 
ные находки, так и ссылки друзей 
(что-то похожее на френдленту в 
ЖЖ). Словом, у проекта есть непло- 
хой потенциал, и если его команда 
не будет топтаться на месте, то он 
вполне может сохранить лидирую- 
щие позиции в сфере рунетовских 
социальных закладок. 



пѵпогіги 



тізіег-ѵѵопд.ги 



обладает. Тем не менее для ком- 
фортной работы здесь имеется 
все необходимое - группы пользо- 
вателей, друзья, набор виджетов и 
плагинов для разных целей. 



тоетезіо.ш 



своеобразная записная книжка, 
обеспечивающая различные ви- 
ды поиска (по меткам, по тексто- 
вым фрагментам) и регулирова- 
ние доступа к информации. 



Другие ресурсы 
по данной теме 

Сто закладок 

1002акіасіок.ги 

Закладки і.иа 

Ііпкз.і.иа 

Заначка 

гапасНка.сот 

Рита г кг 

гитагкг.ги 

МуБсоор 

туБсоор.ги 

Закладки на КиЗрасе 

гизрасе.ги 

ВІодтагкз 

ЫодтагкБ.пет. 




ЯнѲекс.ЗаклаѲки 



Среди множества сервисов от «Ян- 
декса» есть и служба закладок. 
Надо сказать, что как по оформле- 
нию, так и по функциональности 
она производит впечатление 
слишком минималистской. Пре- 
дусмотрены встраиваемые в ин- 
терфейс браузеров кнопки Зало- 
жить (для добавления ссылок в 
каталог) и Импорт закладок (поз- 



воляющая собрать все линки с 
открытой в браузере страницы и 
нужные из них отправить «по на- 
значению»). Присваивание меток 
(тегов) в наличии, однако никаких 
других следов социальности и 
вебдванольности не наблюдается 
(ни групп, ни друзей, ни Р55-лент). 
Имеется интеграция с «Яндекс. 
Баром». 
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Онлайновые 

презентации 



Александр Птица 



» Программы для со- 
здания и демонс- 
трации презентаций 
являются непременны- 
ми атрибутами любого 
уважающего себя 
офисного пакета, ведь 
нынче ни одна лекция, 
выступление на семи- 
наре или общение с 
клиентом не обходятся 
без показа ему слай- 
дов, иллюстрирующих 
важные моменты до- 
клада. Неудивительно, 
что в Сети обнаружи- 
вается достаточно мно- 
го ресурсов, по функ- 
циональности сходных 
с традиционным Місго- 
$о/і РоѵѵегРоіпІ. Более 
того, растет не только 
их количество, но и 
постоянно добавляют- 
ся новые опции, обес- 
печивающие комфорт- 
ность работы с этими 
онлайновыми прило- 
жениями. Познакомим- 
ся с некоторыми сайта- 
ми подобного рода. 



Документы Ооодіе 



сіосз.доодіе.сот 




В офисном пакете от Соо^Іе при- 
ложение для создания и демонс- 
трации презентаций по времени 
запуска является самым свежим 
модулем (в строю с сентября 



2007 г.). И хотя по функциональ- 
ным возможностям он уступает 
некоторым своим конкурентам, 
все-таки бренд есть бренд, и поль- 
зовательская база здесь просто 
огромна. Кстати, как большинство 
продуктов от Оооёіе, модуль для 
презентаций имеет украинскую 
локализированную версию интер- 
фейса. 

В принципе тех базовых функ- 
ций, которые есть в данном прило- 
жении, вполне достаточно для изго- 



товления пристойной презентации 
(в том числе и несколько готовых 
шаблонов оформления), хотя, ко- 
нечно, хотелось бы большего. А в 
первые дни нового, 2008 года, 
разработчики порадовали пользо- 
вателей хорошим подарком - воз- 
можностью встраивать хранящие- 
ся в Оооёіе Оосз презентации в 
другие веб-страницы. Справедли- 
вости ради заметим, что на многих 
подобных сервисах эта опция уже 
давно имеется. 



ЗІісІезЬаге 



зіісіезііаге.пеі: 




ЗІісІезпаге позиционируется как 
аналог УоиТиЬе, предназначенный 
для хранения и просмотра не видео- 
роликов, а презентаций в онлайне. 



За довольно короткое время он 
завоевал немалую популярность 
среди сетевых обитателей. Все, что 
требуется от пользователя, - это 
загрузка файла в формате 
РоѵѵегРоіпт., ОрепОтТісе, Кеупоіе или 
РОР, а дальше уже другие могут 
знакомиться с его содержимым. 
Посему собственный инструмента- 
рий для создания презентаций или 
слайд-шоу ЗІісІезпаге не предлагает. 

Как и в УоиТиЬе, здесь предус- 
мотрены тегирование хранящихся 



документов, присваивание каждо- 
му из них собственного ІІРЦ а 
также встраивание презентаций в 
другие веб-странички. О УоиТиЬе 
вы вспомните, увидев дизайн ре- 
сурса и опробовав его систему 
навигации, и убедившись в нали- 
чии комментариев к опубликован- 
ным презентациям. Интересно, 
что местонахождение создателей 
сервиса - все тот же Маунтин-Вью, 
где расположена штаб-квартира 
Оооёіе. 



ЗІісІеАмаге 



БІіёеаѵѵаге.сот 




ЗІісІеАѵѵаге - сервис, не лишенный 
оригинальности, если сравнивать 
его с другими ресурсами из данно- 



го обзора. Дело в том, что он рабо- 
тает как бы в тандеме с обычным 
РоѵѵегРоіпт.. Для начала требуется 
загрузить небольшой плагин, 
встраивающий в панель инстру- 
ментов РоѵѵегРоіпт.. Тем самым 
будут обеспечиваться закачка со- 
зданных локально ррі-файлов на 
сервер ЗІісІеАѵѵаге, сохранение 
презентаций в формате РОР, а 
также другие необходимые опера- 
ции. С сожалением заметим, что 
пока разработчики описываемого 



сервиса еще не выпустили версию 
плагина, умеющую взаимодейство- 
вать с РоѵѵегРоіпІ 2007. Интерес- 
ной особенностью ЗІісІеАѵѵаге явля- 
ется достаточно мощная система 
статистики. Иногда она может ока- 
заться полезной, например, когда 
требуются сведения о количестве 
просмотров не только всей презен- 
тации, но и отдельных ее страниц, 
а также времени, на которое каж- 
дый из слайдов задерживал внима- 
ние посетителя. 
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онлайновые презентации 



Етргеззг 



и/ и/и/, етргеззг. сот 







ЩИ , і- 




и— 





Возможности, предоставляемые 
сервисом Етргеззг, прежде всего 
порадуют тех, у кого есть необходи- 
мость создавать презентации, «бо- 
гатые» мультимедийным контентом, 
в том числе аудио- и видеозапися- 



ми. Отметим также наличие хоро- 
шего набора шаблонов, разнооб- 
разные варианты переходов между 
слайдами (включая трехмерные 
эффекты), тегирование медиамате- 
риалов, большое количество шриф- 
тов, захват изображений с веб- 
камеры и многие другие опции. 
Сами презентации делаются в спе- 
циальном редакторе Етргеззг 
Сотрозег, имеющем весьма удоб- 
ный интерфейс. К сожалению, функ- 
ции экспорта в документ РоѵѵегРоіпт. 
нет. Для нашего пользователя недо- 
статком будем считать и отсутствие 



поддержки кириллицы. Но если 
язык для вас не является критич- 
ным фактором, то этот ресурс впол- 
не пригоден для создания впечатля- 
ющих презентаций, демонстрируе- 
мых непосредственно в Вебе. 




Зргезепт 



'ооо за 




К отличительным особенностям 
сервиса Зргезепт. отнесем пользо- 
вательский интерфейс, реализо- 
ванный на базе флэш-технологии, 



и отличную интеграцию с другими 
веб-ресурсами. В частности, это 
касается мультимедийного кон- 
тента. Картинки с РІіскг или видео- 
ролики без труда вставляются на 
страницы создаваемых презента- 
ций. Существует несколько спо- 
собов поделиться своими нара- 
ботками с иными пользователя- 
ми, в том числе и встраивание 
плеера с презентацией в другие 
веб-странички. По функциональ- 
ности Зргезепі уступает такому 
программному «монстру», как 



ѵѵѵѵѵѵ.зргезеп і. сот 

РоѵѵегРоіпт., но зато данный сер- 
вис (подобно большинству рас- 
смотренных в материале) являет- 
ся совершенно бесплатным. 

















и«|і 









Ргеею 



ргеею.сот 




Ргеего - результат деятельности 
стартапа, состоящего из одного 
человека, которого зовут Джей- 



сон Роберте. Это сетевой аналог 
РоѵѵегРоіпІ, базирующийся на 
технологии Аіах. Сервис обладает 
массой полезных функциональ- 
ных возможностей, которые в 
онлайновых презентациях нынче 
становятся стандартом де-фак- 
то - встраивание, совместный 
труд над проектами, присваива- 
ние документам собственных 
ІІРІ_. Работает приложение очень 
быстро. А сходство интерфейса 



редактора Ргеего с РоѵѵегРоіпІ 
на руку тем, кто привык 
пользоваться услугами 
М5 ОтТісе. Только в данном слу- 
чае все бесплатно. Кое-какие 
полезные функции (переходы 
между слайдами, импорт/экс- 
порт ррі-файлов и т. д.) пока 
в Ргеего отсутствуют, однако 
разработчик утверждает, что в 
ближайшее время они будут 
добавлены. 



Другие ресурсы 
по теме 

БІісІеІіѵе 

ѵѵѵѵѵѵ.зі ісіеі іѵе.сот 

АиіНогБігеат 

ѵѵѵѵѵѵ.а и*Но гзігеа т .со т 

ЗІісЯеКоскеІ 

ѵѵѵѵѵѵ.з I і сі е гос кеі.сот 

ВгіпкрасІ 

ѵѵѵѵѵѵ.ЬгіпкрасІ.сот 

Ргезепіаііоп Епдіпе 

ѵѵѵѵѵѵ.ргеБепгаІіопепдіпе.сот 

ЗМсЯеВигпег 

БІісІеЬигпег.сот 



ТеатБІісІе 

ѵѵѵѵѵѵЛеа т з I ісі е.со т 

ТНитЬзіаскз 

ѵѵѵѵѵѵ.іН и т Ьзіаскз.сот 




2оЬо 5Ьо\ѵ 



зЬоѵѵ.юЬо.сот 




Мы уже не раз писали об отлич- 
ном онлайновом пакете офисных 
приложений от 2опо. Модуль, отве- 



чающий за создание и демонстра- 
цию презентаций, называется 
2опо Зпоѵѵ. Первая его версия 
вызвала массу нареканий у поль- 
зователей, посему разработчики 
потратили немало сил на усовер- 
шенствование ПО, и в настоящее 
время уже функционирует 2опо 
Зпоѵѵ 2.0 с улучшенным интерфей- 
сом, новым инструментарием для 
редактирования презентаций, 
набором весьма приятных шабло- 



нов и т. п. Кроме того, вылечены 
старые болячки, вызывавшие 
проблемы с импортом ррі-файлов, 
добавлены средства работы со 
стилями, расширена библиотека 
клипартов. Словом, сервис стал 
намного качественнее. А уже о 
таких вещах, как «расшаривание», 
совместная деятельность и дис- 
танционное управление демонс- 
трацией презентаций, и говорить 
не приходится. 
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синхронизация ІМ-переписки 



5ітИ 




синхронизация ін-переписки 




Евгений Лисица 

»Те, кто использует 
какой-либо іпБІапІ 
теББепдег на несколь- 
ких компьютерах (на- 
пример, дома и на ра- 
боте), прекрасно знают, 
насколько неудобно то, 
что история сообще- 
ний на каждом ПК со- 
храняется своя. 

Программы для ре- 
шения этой проблемы 
в принципе существу- 
ют, но те из них, кото- 
рые нам доводилось 
видеть, либо требова- 
ли достаточно высоко- 
го уровня подготовки 
пользователя, либо ра- 
ботали не совсем кор- 
ректно. А ведь боль- 
шинство из нас желает, 
чтобы все функциони- 
ровало легко, просто и 
без шаманских танцев 
с бубном вокруг ПК. 



Одно из самых популярных среди существующих 
сейчас средств синхронизации истории обще- 
ния в ІМ - программа ІМ-НізІогу {іт-Ызіогу. 
сот) - тоже подходит не всем: не каждый захочет 
устанавливать лишнее приложение на свой компью- 
тер, а в случае с корпоративным ПК это может быть 
попросту запрещено. В наиболее выгодном положе- 
нии оказываются пользователи Соо^Іе Таік и ^ЬЬег - 
клиентов, поддерживающих хранение истории на сер- 
вере. Но поклонников у данных приложений пока на 
порядок меньше, чем у ЮС}. 

В общем, те, кто не понаслышке знаком с вопро- 
сом, могут считать подарком ко Дню святого Валенти- 
на появление нового сервиса ЗіткІ - он как раз и 
предназначен для хранения истории сообщений в 
Веб. Кроме того, служба обеспечивает и хранение 
резервной копии базы контактов. ЗігпкІ работает со 
всеми клиентами, поддерживающими соединение по 
протоколу 50СК55, а это ІСО, Мігапсіа, С)ІР, ТгіІІіап, АІМ 
и др. К сожалению, он не совместим с МісгозоТС І_іѵе 
Меззеп^ег и АІМ до версии 6.4. 

Принцип действия прост, как все гениальное, - пос- 
ле регистрации и создания учетной записи пользова- 
тель получает адрес прокси-сервера, который нужно 
прописать в опциях ІМ-клиента. Понимая, что для кого- 
то операция по настройке соединения через прокси 
может оказаться задачей нетривиальной, авторы поза- 
ботились о наглядной пошаговой инструкции. 

Итак, с этого момента все сообщения будут прохо- 
дить через сервер ЗіткІ и навсегда оставаться там в 
виде резервной копии. Полная история общения ста- 
новится доступной с любого подключенного к Интерне- 
ту компьютера. Получить необходимую информацию 
или восстановить давнюю беседу можно просто пос- 
редством браузера, даже не запуская ІМ-клиент. 

По клику на ссылке Хранитель истории открывает- 
ся основное окно сервиса. Справа находится список 
пользователей, с которыми вы недавно общались. 
Его можно отсортировать по имени или Ю. Слева во 
вкладках отображается история общения с каждым 
собеседником. 

К сожалению, есть и не очень приятные моменты - 
вряд ли сервис будет доступен тем, кто выходит в Ин- 
тернет с рабочего места через корпоративный прокси- 
сервер. Но уже сейчас готовится новая версия ЗіткІ, 
которая должна решить эту проблему. 

По заверениям разработчиков, в будущем они плани- 
руют расширить функциональность и запустить ряд сопутс- 
твующих служб. Обещана, например, реализация полно- 
текстового поиска и возможность «расшаривать» историю 
для определенных пользователей. Уже сейчас ЗіткІ досту- 
пен на английском, русском и украинском языках, при- 
чем сразу в трех доменных зонах - .сот, .ш и .иа. 






На момент подготовки материала ЗіткІ работал в 
режиме закрытого бета-теста, и зарегистрироваться 
на сайте можно было только по приглашениям. Вполне 
вероятно, к выходу журнала из печати сервис станет 
открытым для всех. Если же нет, то попробуйте полу- 
чить приглашение, оставив адрес электронной почты 
на странице регистрации. Читатели «Домашнего ПК» 
могут сделать это, использовав в качестве пригласи- 
тельного кода строчку брк.сотма. Количество при- 
глашений ограничено 800 аккаунтами, поэтому стоит 
поспешить. 
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Наша команда 



Максим Капинус П 
Игра месяца ЕѴЕОпІіпе 
В поисках интересной ММОКРС 
на $сі-гі-тематику наткнулся 
на легендарную ЕѴЕ Опііпе. 

А тут еще и дополнение, 
улучшающее графику игры 



Наши правила 



Я нош Грищенко 
Игра месяца 11піѵег5е аіѴѴаг 
Оригинальная и, как мне 
кажется, недооцененная КТ5 
с прекрасной проработкой 
противоборствующих сторон 



Евгений Лисица | 
Игра месяца ІІпгеаІ Тоигпатепі 3 
Отличная замена ветерану Р.Е.А.К. 
СотЬаі. А динамика еще выше 




***** 

Великолепная игра, все 
элементы которой сделаны 
отлично. Ни в коем случае 
не пропустите этот проект. 

***** 

Хорошая игра, удовлетворя- 
ющая всем канонам жанра, 
с интересным геймплеем. 
По возможности озна- 
комьтесь с этим продуктом. 

***** 

Крепкий середнячок. 
Звезд с неба не хватает, 



но поклонники жанра 
могут найти в ней некоторые 
любопытные моменты. 
Играть можно, если нет 
более интересных продуктов. 

***** 

Неинтересная игра 
с массой ошибок 
и недоработок. 
Воздержитесь от покупки. 

***** 

Отвратительная игра. 

Не покупайте ни под каким 

видом. 



ТестоЬые компьютеры 

Мы не даем сведений о минимальной и оптимальной кон- 
фигурации, необходимой для нормальной работы игры. Тем 
не менее, когда речь идет о слишком завышенных систем- 
ных требованиях к продукту, мы отмечаем данный факт. 

Наши тестовые системы оборудованы процессорами 
от АМО Аіпіоп 64 3000+ до Іпіеі Соге 2 Оио Е6750, 
1-3 СЕВ РАМ, видеокартами классов от ОеРогсе 7600 СТ до 
СеРогсе 8800 СТЗ. Остальные параметры не критичны для 
быстродействия. 

Когда речь идет о компьютерах среднего уровня, имеют- 
ся в виду именно наши тестовые системы. 



1 . Мы оцениваем только закон- 
ченные игры 

Мы никогда не пишем 
обзоры на основании 
альфа- и бета-версий 
игры - рассматриваются 
только законченные 
проекты. 

2. Мы всегда говорим то, что 
думаем 

Никто из разработчиков 
и издателей игр не мо- 
жет повлиять на наше 
мнение о продукте. Мы 
не поддаемся ни угово- 
рам, ни давлению и всег- 
да пишем только то, что 
думаем. 

3. Мы подбираем игры по жан- 
рам для обозревателей 

Все редакторы и авторы 
ДПК отлично разбирают- 
ся в компьютерных иг- 
рах различных жанров. 
Тем не менее мы выби- 
раем авторов обзоров 
исходя из их предпочте- 
ний и опыта именно в 
данном жанре. 

4. Мы оцениваем только инте- 
ресные игры 

Если игровой продукт не 
попал на страницы ДПК, 
значит, он вообще не 
заслуживает внимания. 

5. Мы слушаем вас 

Мы всегда правы, но в 
некоторых случаях мы 
правы меньше, чем 
другие. Если вы не со- 
гласны с нашими оцен- 
ками и мнениями, доб- 
ро пожаловать на фо- 
рум ѵѵѵѵѵѵ.іісиаЛогит. 
Поспорим, пообщаемся. 



РГСТ д о м а ш н и о 

ЩШ 

ЦВЫБОР 

***** 



Игровой шедевр. 
Лучший в своем 
жанре проект за 
последнее время. 
Претендент на 
«Игровой Оскар» 
по итогам года. 
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Ѵарогѵѵаге 
Аѵѵагсіз 2007 

Уже много лет культовое издание ѴѴігес!, 
подводя итоги года, кроме всего прочего, 
раздает своих «слонов» продуктам (не 
только игрового характера), о которых 
много говорят, но их появление на при- 
лавках все еще находится в категории 
«несбывшихся мечт». Награда называется 
Ѵарогѵѵаге Аѵѵагсіз (ѵарог - означает 
«пар»). Кстати, год назад в десятке был 
замечен и наш З.Т.А.І_.К.Е.Р. 

Несмотря на не так давно обнародо- 
ванный новый трейлер, в очередной (чет- 
вертый) раз список возглавил непобеди- 
мый Оике Ми кет Рогеѵег. А всего на сче- 
ту ОІ\ІР шесть попаданий в Тор 10 
Ѵарогѵѵаге Аѵѵагсіз. 

Второе место занимает еще одна игра, 
которую народ уже устал ожидать, - Зроге 
от Уилла Райта и Махіз. На седьмой пози- 
ции - продукт, в принципе еще официаль- 
но не анонсированный, и тем не менее 
разговоров о нем - хоть отбавляй. Это 
ОіаЫо 3. 

Кроме упомянутых игр, в десятке зна- 
чатся альбом Спіпезе Оетосгасу группы 
Оипз І\Г Розез, клавиатура Оріітиз 
Махіглиз, ѴѴіпсІоѵѵз ХР Зегѵісе Раек 3, 
ѴѴіпсІоѵѵз МоЬіІе 6 для смартфонов 
Затзип^ ВІасМаск, стандарт беспровод- 
ной связи 802. 11п, автомобиль Тезіа 
Роас!зт_ег, вечный двигатель ОгЬо. 




Грядо встрочѳ 
с «Полубогот» 



И все же интересный парень этот Крис 
Тейлор. В отличие от многих гейм-дизай- 
неров, всю жизнь творящих в рамках 
одного жанра, он бросается от РТЗ (Тоіаі 
Аппіпііаііоп) к асИоп/РРО (Оип^еоп Зіе^е), по- 
том снова к стратегии (Зиргете Соглглапсіег), 
затем на повестку дня выходит опять же асііоп/ 
ролевка Зрасе Зіе§е. 




Ну а теперь уважаемый игродел и его студия 
Саз Роѵѵегес! (Затез решили взболтать коктейль 
из упомянутых жанров. Посему в будущей игре 
Оетіёос! ожидается мирное сосуществование 
элементов асІіоп/РРС и стратегии реального 
времени, причем основной упор сделают на 
многопользовательские сражения, а сингл - так, 
для тренировки перед сетевыми баталиями. 

О новом проекте поведал читателям февраль- 
ский номер журнала (Затез Рог ѴѴіпсІоѵѵз, на 
обложке которого изображен огромный ходячий 
замок «Ладья». В нем обитает душа бывшего 
короля. А вообще говоря, задумывая игру, раз- 
работчики черпали вдохновение в одной из 
мультиплеерных карт для ѴѴагСгатт. III. 

Как нетрудно догадаться, пока что проект 
затачивается только под ПК, а о дате выхода 
никаких сведений нет. Оно и понятно, ведь это 
первая «засветка» новой игры Криса Тейлора и 
Саз Роѵѵегес! Сатез. 



Лонально-нѳзуальнью новости 




На наш рынок стройными рядами двину- 
лись официальные локализации казуаль- 
ных игр от ведущих зарубежных произ- 
водителей. 

В конце минувшего года стало известно о 
том, что тандем ОРІ/«Руссобит-М» занялся изда- 
нием и распространением на территории СНГ 
игровой линейки от знаменитейшего издателя 
и разработчика - компании МитЬо .ІитЬо. В 
период новогодних праздников состоялись 
релизы локализированных версий таких хитов, 



как І_ихог, Реаххіоп, 7 ѴѴопсІегз от" т_пе Апсіепт. 
ѴѴогІс!, ОетЗѵѵеерег, Спаіпг Реііпкео! 2 и др. В 
Рунете продукты от МитЬо .Іитіэо будут выкла- 
дываться на портале ТигЬоСатез.ги 

Напомним и о других западных компаниях, 
чьи казуальные игры доступны в русских вер- 
сиях. Продукция от РеЯехіѵе, включая суперхи- 
товые «Рикошеты», обитает на портале фирмы 
Реаіоге (геаіоге.ш), а партнером известного 
издателя іѴѴіп является новосибирская компа- 
ния АІаѵѵаг. 
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бестселлеры января 



[ЛопНѳу І5ІѲПС) + 

ПаЫо = ? 

і иН 11(1 



Новые 

приобретения 

В январе два известных издателя объявили 
о некоторых результатах своеобразного 
шопинга. Компания Таке 2 сообщила, что 
отныне является собственницей чешской 
студии ІІІизіоп Зоттлл/огкз, разработавшей 
знаменитые Мат"іа и Нісісіеп апс! Оап^егоиз. 
Неужели команда 2К Сгесгі (так теперь она 
будет называться) уже ваяет продолжение 
легендарных хитов. А к списку внутренних 
студий ТЫС} добавилась Ві§ Ни^е Сатез. 
Компанию основал бывший соратник Сида 
Мейера Брайан Рейнольде, а среди ее из- 
вестных проектов назовем прежде всего 
Різе от" Ыаііопз и Різе от" Іе&епдз. 

Уходим под воду 

Как многие помнят, в одной из лучших игр 
прошлого года - ВіоЗпоск - действие раз- 
ворачивалось в подводном городе. Может 
быть, это и подтолкнуло известную кали- 
нинградскую команду КОѴ Оате избрать 
сеттингдля своей новой игры. Называется 
она «Человек-Амфибия», а в опубликован- 
ном компанией пресс-релизе говорится об 
использовании мотивов знаменитого науч- 
но-фантастического романа советского 
писателя Александра Беляева. Однако 
сюжет игры не имеет ничего общего ни с 
книгой, ни с популярным кинофильмом. 

В данном случае последствия экспери- 
мента доктора Сальватора были катастро- 
фическими, и мир оказался на грани новой 
мировой войны. По словам разработчиков, 
«главному герою предстоит разрубить гор- 
диев узел интересов правительств, корпо- 
раций и служителей таинственного религи- 
озного культа, попутно раскрывая тайны 
новых цивилизаций, порожденных техно- 
генной революцией». А атмосферу проекта 
создатели сравнивают с произведениями 
Филипа Дика. 

Киберпанковские пейзажи будут отоб- 
ражаться собственным движком Ѵізіа 
Еп^іпе, который уже применяется в проек- 
те «Периметр-2: Новая земля», анонсиро- 
ванном в сентябре. О дате выхода пока 
сведений нет, но известно, что в списке за- 
явленных платформ - РС и Р53. 




Имя гейм-дизайнера Рона Гилберта от- 
лично известно играющему сообщест- 
ву. Прежде всего вспоминается гени- 
альный адвентюрный сериал об Обезьяньем 
Острове, стартовавший игрой Рона Тпе 
Зесгеі от" Мопкеу Ізіапс!. Не будем забывать и 
о том, что именно он стал автором знамени- 
тейшего языка скриптов Зсгірі Сгеаііоп ІЛіІііу 
тог Мапіас Мапзіоп (5СІІММ), созданного 
поначалу для проекта Мапіас Мапзіоп, а за- 
тем ставшего основой практически всех лука- 
совских адвентюр так называемого «золотого 
периода». Кстати, рекомендуем заглядывать 
в блог Рона {ёгитру^атег.сот). 

Сейчас гейм-гуру трудится на посту креативно- 
го директора канадской студии Нот_пеас! Сатез. 
Под его руководством команда корпит над про- 
ектом под названим ОеаІгіЗрапк. Жанр - РРС/ 
ас! ѵепіше. Сведений о будущей игре пока мало- 
вато, но руководство компании заявляет, что в 
ней предполагается масса юмора и инновацион- 
ного геймплея. Издаваться игра будет в виде 
серии эпизодов, подобно недавнему возвраще- 
нию приключений Сэма и Макса. 

Сам Рон охарактеризовал проект кратко и 
емко - Мопкеу Ізіапс! теет.5 ОіаЫо. Что ж, ин- 
формация весьма интригующая. Будем ждать 
дальнейших новостей. 
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РооіЬаІІ Мападег 
2008 

БЕСА 

СаІІоШиІу4: 
МосІегпѴѴаг^аге 

Асііѵізіоп 

ТИе5іт5 2 

ЕА Сатез 

Тпе 5ІГП5 2: 
Воп Ѵоуаде 

ЕА Сатез 

Сгу5І5 

ЕА Сатез 



б 
? 

8 

д 
ю 



ІІпгеаІ 
Тоигпатепі 3 

Місіѵѵау 

Тпе Огапде Вох 

ЕА Сатез 

Спатріопзпір 
Мападег 2008 

Еісіоз 

ѴѴогИ отѴѴагСгатІ: 
ВаШеспезІ 

Ѵіѵепсіі Сатез 

БітСіІу Босіеііез 

ЕА Сатез 
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СаІІо^ОиІу 4: 
Мосіегп ѴѴаг^аге 

Асйѵізіоп 

Сгу5І5 

ЕА Сатез 

Тпе 5ІГП5 2: 
Тееп 5іуІе 51ип* 

ЕА Сатез 

ѴѴогІсІ о^ѴѴагСгатІ 

ВІІ22ЭГСІ 



Тпе 5ІГП5 2: 
Воп Ѵоуаде 

ЕА Сатез 



? 

8 



10 



Тпе $іт5 2 Реіихе 

ЕА Сатез 

БітСіІу Босіеііез 

ЕА Сатез 

ѴѴогІсІ о^ѴѴагСгаП: 
ВаШе Спезі 

ВІІ22ЭГСІ 

Тпе Огапде Вох 

ЕА Сатез 

Мапсу Ргеѵѵ: 
І_едепсІ о^СгузІаІ 
БкиІІ 

Нег Іпіегасііѵе 



Магазины сети «Союз» 0'еѵѵеі) 
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СаІІоШиІу 4: 
МосІегпѴѴаг^аге 

«Новый Диск» 

«Капе&І_упсп: 
Смертники» 

«1С» 

«В тылу врага 2. 
Братья по оружию> 

«1С» 

Негоез оШідпІ 
апо" МадісѴ. 
СоІсІ Есііііоп 

ІМіѵаІ 

ІІпгеаІ 

ТоигпатепіЗ 

«Новый Диск» 



.... ........ . >#! 

Магазины сети 

№есІ ^ог Бреео 1 
РгоБігееІ 

БотКІиЬ 

«Р.Е.А.К. Проект 

"Персей"» 

БотіСІиЬ 



«Нэнси Дрю. 
Сокровище коро- 
левской башни» 

«Новый Диск» 

«Рататуй» 

«Новый Диск» 

«Нэнси Дрю. 

Опасность 

за каждым углом» 

«Новый Диск» 

«Полный привод 2: 
Ниттег» 

«1С» 



"1П ВІаск5ІІе:Агеа51 

Ю «Новый Диск» 



8 




Сгу5І5 

БогГСІиЬ 

«Тпе 5ігп5 2: 
Путешествия» 

БотіСІиЬ 

«Тпе 5ІГП5 2: Моло- 
дежный стиль» 

БотКІиЬ 



:Союз» (ОѴЭ-Ьох) 



Р«5ітСіІу. Город 
с характером» 

БотКІиЬ 



РІРА08 

БотКІиЬ 

СаІІо^РиІу 4: 
Мосіегп ѴѴаг^аге 

«Новый Диск» 

СаІІо^РиІу 4: 
Мосіегп ѴѴаг^аге 

«Новый Диск» 
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Лучшая 

отечественная 

игра 

5.Т.А1.К.Е.К.: 
БИасІоѵѵ оі СНегпоЬуІ 



Год 2007 оказался самым удачным 
для украинских разработчиков игр 
за всю историю. В прошлом году 
вышло более двух десятков проек- 
тов с лейбочкой Масіе іп ІІкгаіпе на коробке, 
и хороших, надо сказать, проектов. Тот, кто 
вспомнит хотя бы три названия, может взять 
с полочки пирожок. 5.Т.А.І_.К.Е.К„ э-э-э... 
5.Т.А.І_.К.Е.ГС. и еще раз 5.Т.А.І_.К.Е.ГС. А как же 
остальные? «Офицеры», «XIII век. Слава или 
смерть», «Восхождение на трон», «Отель 
"У погибшего альпиниста"», «В тылу врага 2: 
Братья по оружию», «Шерлок Холмс 3: Сек- 
рет Ктулху», «Глюк'Ога: Зубастая ферма», 
«Великие битвы: Курская Дуга», «Барьер 
миров», «33 квадратных метра: Война с 
соседями», «Инстинкт», «Великие битвы: 
Сталинград», «Волшебник Изумрудного 
города», «Стальная ярость: Харьков 1942», 
«Герои Мальгримии 2: Нашествие некроман- 
тов». И это не считая еще десятка детских и 
развивающих игрушек, а также сонма отлич- 
ных казуалок... 

К сожалению, всем им страшно не повез- 
ло. Тягаться с проектом, ставшим великой 
национальной идеей, трудно. «Сталкер» 
выступает совсем в другой лиге - вместе с 
СгузІБ, ВіоБпоск, СаІІ ог Оиіу 4. Ну и в конце 




Лучшая 
локализация 



«Ведьмак» 



5.Т.А1.К.Е.К. вышел. 
И это, пожалуй, самое глав- 
ное его достоинство 

концов, несмотря на чрезмерные ожидания 
геймеров, у С5С в итоге получилась отличная 
игра. Может быть, немного не такая, как мы 
ее себе представляли, но очень динамичная, 
реалистичная, атмосферная и живая. А самое 
главное - она наша, украинская игра про 
Украину. И только одно это дорогого стоит. 
Браво, С5С! 



По большому счету, единственная 
локализированная ААА-игра в 
2007 г. - 5.Т.А.І_.К.Е.К„ к которой 
буквально за несколько дней до Нового 
года выпустили патч с украинской оз- 
вучкой. Да и то, называть локализацией 
перевод на государственный язык про- 
екта, сделанного в Украине, по мень- 
шей мере странно. Так что ограничимся 
русификациями. 

Здесь в связи с самоотводом «Буки», 
игры которой почти весь год не поступа- 
ли на наш рынок, в кои-то веки выпал 
шанс «1С» и «Новому Диску». И хотя у 
красно-желтых была масса достойных 
переводов... выход «Ведьмака» расставил 
точки над «і». Именно так должна выгля- 
деть идеальная локализация - с приведе- 
нием имен собственных к классическим 
русским переводам произведений Сап- 
ковского, с адаптацией шуток и руга- 
тельств, с использованием отрывков из 
изданных в СНГ книг, с полной озвучкой 
всех диалогов вменяемыми, умеющими 
играть и понимающими свои роли акте- 
рами. Действительно идеально. 

Н Можно только дога- 
дываться, как смачно 
«Ведьмак» звучал бы на 
украинском. На язык 
Кобзаря Сапковского 
переводят намного луч- 
ше, чем на русский 




^ игротека 



Лучшая 

ГПУЖСНѲЯрОЛЬ 

Геральт («Ведьмак») 

Спасибо Анджею Сапковскому за наше 
счастливое детство. Он проработал 
характер Геральта из Ривии настоль- 
ко детально (более 1000 страниц текста - 
никто не скажет, что диздок получился ко- 
ротким), что разработчикам «Ведьмака» 
осталось только перенести готового персо- 
нажа в игру. Конечно, и здесь можно было 
бы наломать дров, но ребята из СО Ргоіесі 
отлично понимали: в случае провала им 
пришлось бы покинуть Польшу или делать 
пластические операции и менять имена - 
фиаско им просто не простили бы. 

Но вернемся к нашему седому, украшенно- 
му многочисленными шрамами ведьмаку, 
помешанному на нейтралитете. Авторы игры 
внесли в личность Геральта некоторые кор- 
рективы, например, сделав его более любвео- 
бильным, чем книжный прототип. Но в конце 
концов, все неточности можно списать на 
амнезию, вызванную трагической смертью 
ведьмака в последней книге цикла - «Влады- 
чица озера». И кроме того, именно такой 
Геральт покорил не только мужчин-игроков, 
но и девушек-геймеров. 



4 \ 




Книжный Геральт, ко- 
нечно, любил женщин, но 
далеко не так часто. Впро- 
чем, такой ведьмак нравит- 
ся геймерам даже больше 



Н Кубик - идеальный компань- 
он. Он умеет выслушать, не лезет с 
советами, не занимает много мес- 
та и удобен при транспортировке 





Лучшая роль 
второго плана 

о о 

ТИе ѴѴеідИіесІ 
Соглрапіоп СиЬе 
(РоПаІ) 



Это, наверное, что-то на уровне подсо- 
знания. Последствия глубокой душев- 
ной травмы, полученной в раннем 
детстве при игре с кубиками Зайцева. Или в 
отрочестве, во время тысяча первой попыт- 
ки собрать кубик имени профессора Руби- 
ка. А может быть, уже в зрелом возрасте, 
на последнем уровне тетриса авторам 
Рогг.аІ открылась Истина. Кубики - наши 
друзья. Дедушка Фрейд мог бы рассказать 
больше, но он, увы, умер, успев, впрочем, 
застать и рассвет, и упадок кубизма. 

Опять-таки - очень удобно. Тпе ѴѴеі§п1:есІ 
Сотрапіоп СиЬе можно использовать в качес- 
тве журнального столика, пуфика или гнета 
при квашении капусты. Незаменимая в хо- 
зяйстве вещь. Ой, извините. Конечно, Тпе 
ѴѴеіёпіеа 1 Сотрапіоп СиЬе не вещь - кубики 
наши друзья. Помните об этом, запуская в 
следующий раз тетрис. 
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ЛУЧШ99 

тузынѳльнод 
сопровождение 

Сиііаг Него III 
(лицензированное) 
«Ведьмак» 
(оригинальное) 





т 



ОиКаг Него III - первая из музы- 
кальных игр с дополнительным 
контроллером, вышедшая на ПК 
(бесплатная Ргег.5 ог Ріге не в счет). Пра- 
вильно понадергать из различных чар- 
тов и аранжировать композиции для 
подобного проекта - дело непростое, но 
оно примерно раз в сто проще, чем на- 
писать даже несколько нот самостоя- 
тельно. Хотя бы «Чижик-пыжик, где ты 
был...», не говоря уже о Хафнеровской 
симфонии. 

Композиторы, создавшие саундтрек к 
«Ведьмаку», не претендуют на лавры 
В. А. Моцарта (хотя и есть мнение, что 
кино-, а значит, и игровая музыка - это 
современная классика). Но им удалось 
идеально связать мелодии с локациями, 
событиями и персонажами. Мало того, 
саундтрек, как и композиции польских 
рок- и поп-исполнителей, навеянные 
«Ведьмаком», отлично слушаются и отде- 
льно от игры. А это уже показатель класса. 



ГІ Почемудосихпор не 
существует контролле- 
ра-скрипки и, соответс- 
твенно, симулятора под 
названием Ѵіоііп Него: 
Радапіпі ЕсііЧіоп 



Лучший 1 - 
сішнѳріЮ (сюж9т) 



«Ведьмак» 



Написать сюжет шутера класса «СаІІ ог 
йиіу 4» несложно, благо голливудские 
сценаристы сейчас бастуют и вполне 
могут взяться за халтурку на стороне. А вот 
создать продолжение романов, ставших куль- 
товыми во всех странах Восточной Европы, это 
вам не фунт изюма съесть. И даже не одно про- 
должение - несколько. Своеобразный интерак- 
тивный роман с многочисленными разветвле- 
ниями, влиянием ваших поступков в первой 
главе на события в четвертой, альтернативны- 
ми окончаниями, пересечением сюжетных ли- 
ний, сотнями маленьких историй, вплетенными 
в основное повествование. Сомневаемся, что у 
мастера Анджея получилось бы лучше. 





^ игротека 





Лучший 
сигпулятор 

Вторым по важности спортом после 
гольфа для Украины является фут- 
бол. Поэтому ничего странного в 
том, что лучшим симулятором 2007 года 
(по результатам очной встречи, закончив- 
шейся со счетом 5:0) был избран Рго 
ЕѵоііЛіоп Боссег 2008, нет. Его конкурент - 
РІРА - уже который год проигрывает РЕ5 
по всем статьям. Удивительно другое. 



Рго Еѵоіиііоп 
Боссег 2008 



В 2007-м, кроме регулярного обновления 
линейки спортивных игр от ЕІесгтопіс Агіз, 
не было выпущено ни одного стоящего симу- 
лятора. Тот же РАСЕ 07 практически иденти- 
чен версии 2006 года. Місговогг. проводит 
апдейт РІідпІ 5іігшІаг.ог не так часто. Бііепт. 
Нипг.ег уже совсем не тот... Неужели жанр 
вырождается и окончательно переходит на 
консоли. Печальный финал... 




11 Темно и страшно. 
РепитЬга: Оѵегіиге под- 
хватила знамя, обронен- 
ное АІопе іп іИе Озгк 

В 2006 году от качественных и захва- 
тывающих, инновационных и класси- 
ческих адвентюр аж в глазах рябило. 
А в 2007-м мы с трудом вспомнили пять. Да 
и то далеко не все они являются адвентю- 
рами. Та же РепитЬга - чистой воды 
вигѵіѵаі-поггог, почти вымерший на ПК вид. 
Впрочем, еще со времен АІопе іп г.пе Оагк 
подобные проекты рассматриваются имен- 
но как адвентюры. 

Для любительской, по сути, игры, в качест- 
ве которой появилась на свет РепитЬга, вы- 
шло просто отлично - темно, как в гробу, и 
страшно до колик. Очень к месту здесь оказа- 
лась реалистичная физика, впервые приме- 
няемая в проектах подобного рода. Продол- 
жение уже в работе, в чем мы, собственно, и 
не сомневались. 
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Лучшая _ . 
жанра асСіоп/ 





ОУЫУІ НУ! ы 


ТотЬ Раісіег: 
Аппіѵег$агу 






п 


ервая часть ТотЬ Раісіег, собс- 
твенно, и породила жанр асйоп/ 



I I асіѵепШге, а то, что через десять 
лет юбилейный ремейк оригинальной 
4 ^гры стал лучшей ааіоп/асіѵепг.иге, - 
очень симптоматично. А уж как удобно - 
словами не передать. Не надо привы- 
кать к новым именам - у некоторых с 
этим вечные проблемы. 

Смешно, кстати, на форумах наблю- 
дать, как молодежь с жаром доказывает, 
что ничего интересного в ТотЬ Раісіег: 
Аппіѵегзагу нет, и вообще, это просто клон 
«Принца Персии». Юнцам и невдомек: 
именно ТотЬ Раісіег дал толчок к возрож- 
дению Ргіпсе ог Регвіа. А уж о том, как 
выглядела оригинальная РоР они, скорее 
всего, и понятия не имеют. 
С днем рождения, Лара! 

Спортсменка, комсо- 
молка и просто красавица. 
С днем рождения, Лара 






игротека 



Лучшѳяигрѳ 
жанра 

о 

РоПаІ 




Появившаяся как чертик из таба- 
керки, а точнее, как демон из пор- 
тала 5іп§Іе-рІауег ^ігзіі-регзоп 
асііоп/ригііе (именно так официально 
называется жанр игры) ЫагЬасиІаг Огор 
настолько впечатлила сотрудников 
Ѵаіѵе, что они тут же наняли авторов на 
работу и поручили им делать сиквел. В 
итоге небольшой бонусный, по сути, про- 
ект для Тпе Огап§е Вох затмил титуль- 
ные НаІМіге 2: ЕріБосіе Тѵѵо и Теат 
Рогг.ге55 2. Персонажи игры моментально 
стали культовыми, фразы СІ_а005 разде- 
ргали на цитаты, а композиции - на ме- 
лодии для мобильников. 

Думаем, это только начало, и можно 
лишь гадать, сколько игр-подражаний 
появится в ближайшее время. 

ГІ Рог+аІ - самая большая 
неожиданность 2007 го- 
да. Игра, ставшая культо- 
вой на следующий день 
после выхода 



Лучшая игра 
жанра Рѳсіпд 




Те51 йгіѵе 
ІІпІітіІесІ 



Серия Тев* Огіѵе, первая игра которой 
вышла на Аті§а, Арріе II, Аг.агі 5Т, 
Соттосіоге 64 и РС еще в 1987 году 
(а мы забыли поздравить 10 с двадцати- 
летним юбилеем), на семь лет старше се- 
риала Мееа 1 гог Брееа 1 . Правда, благодаря 
ежегодному обновлению ІМР5 количество 
продуктов в обеих равно - по 22 игры. 

Впрочем, мы присудили Теві: Огіѵе 
ІІпІітіг.еа 1 победу не в честь юбилея. Просто 
она оказалась на голову выше, чем топчу- 
щаяся на месте №есі гог Брееа 1 , с каждым 
обновлением вызывающая все больше кри- 
тики со стороны прессы и геймеров. Между 
прочим, той удалось то, на чем в свое вре- 



мя погорела ЕІесггопіс Агг.5 со своим про- 
вальным Мог.ог Сіг.у Опііпе - интернет-вер- 
сия гонки. Выход в онлайн дал проекту вто- 
рое дыхание и внес разнообразие в 
геймплей. 

Мы уж не говорим о том, что Тев* Огіѵе 
ипіітіііесі великолепно сочетает в себе и 
аркадный, и симуляторный режимы, лучше 
многих полноценных симов поддерживает 
руль с коробкой передач и имеет отличную 
герІауаЫІКу. В ТРІІ есть все необходимое для 
хорошей гонки - интересные трассы, шикар- 
ные машины и красивые девушки. Казалось 
бы, в это тоже есть, но не хватает, навер- 
ное, божьей искры. 



Лучшая игра жанра 
БЕгѳСдду/Шагдѳтд/ІПѳпѳддгтшпЕ 



«Кодекс войны» 




Честно говоря, мы думали, что гексагональные пошаговые 
стратегии благополучно вымерли еще в конце XX века. Но 
появление на исходе 2007 года сразу трех проектов по- 
добного рода вернул нам веру в справедливость. И пусть они 
популярны только на просторах экс-СССР, такие игры нам нрави- 
лись, нравятся и будут нравиться, и Запад нам здесь не указ. Тем 
более что авторы «Кодекса войны» не просто скопировали нара- 
ботки предшественников, а творчески переосмыслили опыт ста- 
рых ТВ5 и внесли в геймплей собственные интересные идеи. 



1ЯГ 
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Лучшая 

ттоа * 

БѵѵогсІ от" іИе Меѵѵ 
ѴѴогІсІ: Сгапасіо 
Езрасіа 



Рецепт приготовления ММО0 уже много 
лет передается в Корее от отца к сыну. 
И время не властно над ним. Хорошая 
ММОС должна быть бесплатной, красивой и 
нетребовательной к железу и каналам свя- 
зи. Именно такой подход позволяет в той же 
Корее или Малайзии одновременно сущест- 
вовать сотням до боли похожих друг на дру- 
га проектам. 

Западные и российские издатели, так и не 
сумевшие повторить уникальный путь ѴѴогІа 1 ог 
ѴѴагСгагг., решили перенять корейский опыт и 
буквально завалить нас локализированными 
версиями ММОГСРС в анимешной стилистике. 
Если уж выбирать из многих схожих проектов, 
мы останавливаемся на Бѵѵога 1 ог іпе №ѵѵ 
ѴѴогІа 1 : Сгапасіо Еврасіа. В ней нас подкупает 
необычный сеттинг, простейшая игровая меха- 
ника, стильная, красивая графика и бесплат- 
ность. Но бог мой, как же осточертел этот бес- 
конечный процесс прокачки... 



Лучшая игра жанра 
РѳѳІ-итѳ зігайои 



ѴѴогІсі іп СопЛісІ: 



Положа руку на сердце - 
в одиночной кампании 
ѴѴогІа 1 іп Сопгіісг. нет ни- 
чего интересного. Она излишне 
проста, слишком заскриптована, 
абсолютно прогнозируема и к 
тому же с совершенно бредо- 
вым сюжетом. Да, история 
очень красивая, идеально сре- 
жиссированная и прекрасно по- 
данная, но при чем здесь ГСТ5 и 
где именно можно продемонс- 
трировать свои стратегические 
таланты, не совсем понятно. По 
сути, она мало чем, кроме бо- 
лее тонкого микроменеджмен- 
та, отличается от старой доб- 
рой (как впрочем и от новой и 



злой) Соттапа 1 & Сопдиег, ра- 
ботающей по принципу «обве- 
ди всех рамкой и пошли куда 
подальше». 

Но стоит запустить сетевую 
ѴѴогІа 1 іп Сопгіісг., и вы увидите 
абсолютно другую КТ5, с массой 
тактических возможностей, взаи- 
модействием различных родов 
войск и кооперацией игроков, 
каждый из которых управляет 
только одним типом подразделе- 
ний. Сетевая и однопользователь- 
ская ѴѴогІа 1 іп Сопгіісг. - это две 
совершенно разные стратегии, 
объединяет их, по сути, лишь 
великолепная графика, такая, что 
ей позавидуют многие шутеры. 




Лучшая 
казуальная игра 



Реддіе 



Раньше, когда компьютеры оыли 
большими, программы маленькими, 
а понятия хардкорный геймер не 
существовало вовсе - все игры были казу- 
ар альными. Только никто их так не называл. 
Потом на долгое время казуальные игры 
ушли в тень, чтобы пару лет назад с три- 
умфом вернуться и показать «большим» 
проектам кузькину мать. И это у них не- 
плохо получилось. Во всяком случае, зна- 
Щ ки «Выбор редакции» казуалки получают 
намного чаще, чем хардкорные продукты. 

Можно было бы вручить тортик какому- 
нибудь из старых проверенных проектов - 
І-ііхог 3 или Вісосгіег. Іпгіпіг.у, но мы выбрали 
новый - Ре§§1е. Тем более что игра благо- 
™ даря влюбившимся в нее разработчикам из 
Ѵаіѵе попала и на компьютеры к поклонни- 
кам шутеров - в составе Тпе Огап§е Вох. 
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іучшѳя тного- 
юльзовѳтольская ип 



Теат РоПтѳбб 2 



Одно время делать онлайновые 
шутеры было модно. Куда не 
плюнь - гарантированно по- 
падешь в сетевой шутер, в крайнем 
случае, в сетевой асг.іоп. Впрочем, и 
сейчас многопользовательские РР5 
плодятся как грибы после дождя. 
Редкие из них, правда, доживают 
хотя бы до второй недели. 

Но что-то подсказывает нам - 
Теат РоПгезз 2 ждет другая судьба. 
Практически ничего не изменив в 
классическом геймплее, разработчи- 
ки упростили процесс обучения и 
создали уникальных, запоминаю- 
щихся персонажей. Именно эти фак- 
торы позволили Теат РоггтевБ 2 до- 
статочно быстро стать популярной 
сетевой забавой. И кто знает, воз- 
можно, Соип1:ег-5г.гіке уже доживает 
свои последние деньки. 



Капе 
& І_упсп: 
йеасі 



Честно говоря, от 10 Іпг.егаст.іѵе, созда- 
телей краснознаменного сериала 
Ніг.тап и китчевой Ргеесіот Рі§пг.ег5, 
мы такой подставы не ожидали. От кого 
угодно, только не от датчан, все игры кото- 
рых неизменно становились хитами. Но, как 
оказалось, и на старуху бывает проруха... 
Впрочем, Капе & І_упсп разошлась общим 
тиражом более 1 млн экземпляров, так что 
впереди продолжение банкета. Спасибо, мы 
лучше подождем пятой серии Ніттпап. 

Что же касается ЫеесІ \ог Брееа 1 РгоБггеет., то 
редакция ДПК ни на что особое в этом проекте 
и не рассчитывала. Мы давно уже разувери- 
лись в серии - а если нет надежд, то нет и ра- 
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Нужны Храги? 




^аігріау.сопл.ііа 




на неско 
ет в собственных 
модификациях к 
Бисісіеп 5ігіке, Рігедіоѵѵ 
так и не запомнилась 
другими проектами. 
И вот, наконец, третья 
часть военной саги 
плюс неожиданный 
дебют компании в 
жанре фэнтезийной 
КТ5/КРС. 

РІитеЬоот, 
СоИеп РаіН, $1гапдег, 
серия Бисісіеп Зігіке 

не объявлены 

ѵѵѵѵѵѵ.ЛгедІоѵѵ- 
датез.сот 



Н Первые же 
часы игры по- 
казали - Агтпб 
^ог Ѵісіогу сде- 
лана не для 
тех, кто любит 
выделять юни- 
тов мышкой и 
посылать их Р 
как проклятие, 
на против- 
ника. 



Внозѳпная старость 

Бисісіеп Бигіке 3: Агт$ "Тог ѴісЮгу 

История Бисісіеп Бігіке началась в 2000 году, когда компания Рігедіоѵѵ (ранее 
известная под названием «Наши игры») выпустила игру, ставшую хитом на 
постсоветском пространстве. Перспективы открывались радужные, пос- 
кольку БисИеп Бігіке (она же «Противостояние 3») действительно на тот мо- 
мент являлась отличной стратегией. Чуть позже вышла вторая часть, а за 
ней посыпались дополнения, методично убивавшие репутацию Рігедіоѵѵ и 
бренда Бисісіеп Бігіке. Все эти Кезоигсе ѴѴаг и Рогеѵег стали последними гвоз- 
дями в крышку гроба замечательного проекта - эти релизы привлекали к 
себе лишь фанатов, полировавших баланс с помощью модификаций. 



Максим Капинус 

В такой вот неприятной атмос- 
фере и появилась информа- 
ция о разработке третьей 
части, которая должна была 
вернуть былую славу серии за счет 
применения нового движка под на- 
званием Зисісіеп Бгтіке Мехг.7. Кто-то, 
видимо, рассказал Ріге§Іоѵѵ о том, что 
20 сейчас уже не в моде. 

Привыкшие к стратегиям, содержащим 
несколько кампаний по десятку-полтора 
миссий в каждой, могут расслабиться - в 
АггпБ \ог Ѵісг.огу есть всего 10 миссий, 
объединенных в группы, назвать кото- 
рые кампаниями не поворачивается 
язык. Причиной такой экономии стали 
огромные карты, и любое задание зай- 



мет у игрока довольно много времени. 
Трехмерные поля Нормандии и Крыма, 
остров Иводзима и Сицилия - все, что 
разработчики успели сделать для фи- 
нального релиза. Даже не будем сомне- 
ваться - вскоре дополнения посыпятся 
как из рога изобилия. 

Менять концепцию, проверенную 
годами, никто и не собирался. В Ріге§Іоѵѵ 
не скрывают, что основное нововведе- 
ние - полностью трехмерные ландшафт 
и военная техника. Оригинальная сти- 
листика Бисісіеп Бггіке сохранена отлич- 
но, и любители оценят знакомых солда- 
тиков в огромных касках, озвучку юни- 
тов и анимацию. Фактически мы видим 
попытку возродить все самое лучшее 



под новым соусом 30 и с несколькими 
добавками. Вращающаяся камера и фун- 
кция приближения напоминают о том, 
что перед нами современный проект, а 
все остальное дает понять: это тот же 
Бисісіеп Бітіке. Вот почему скриншоты 
кажутся до боли знакомыми. 

Первые же часы игры показали - Агтз 
^ог Ѵісіогу сделана не для тех, кто любит 
выделять юнитов мышкой и посылать их, 
как проклятие, на противника. Перед 
нами довольно хардкорный проект, 
предполагающий серьезное планирова- 
ние как обороны, так и нападения. Пара 
часов бесплодных попыток укрепиться 
на пляже Омаха - и большая часть казуа- 
лов отвернется от Бисісіеп Бггіке и зай- 
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Бисісіеп Бігіке 3: Агпгіб ІЪгѴісШгу 




мется аркадной Сотрапу оі" Негоев. Во- 
обще идеальным было бы кооператив- 
ное прохождение миссий группой 
игроков, поскольку уследить за огром- 
ной армией парой глаз довольно про- 
блематично. Пока мы пытаемся нала- 
дить поставку снарядов дальнобойным 
гаубицам, в другом конце карты высажи- 
вается подкрепление, предпочитающее 
сразу ринуться в бой, а в противополож- 
ном углу соперник предпримет губи- 
тельную для нашей обороны контратаку. 
Судорожное метание из стороны в сторо- 
ну приводит к масштабным потерям и 
простаиванию техники без дела. В такие 
минуты вспоминается ѴѴогІа 1 іп СопТМс! - 
вот бы и в 553 поделить ответственность 
между несколькими командирами. 

Ситуацию вроде бы должен поправить 
инновационный АІ, который включает 
активность юнитов в отсутствие явных 
команд со стороны ставки, однако его 
судьбоносные решения часто приводят к 
нежелательным последствиям. К приме- 
ру, полевой медик вылезает из окопа с 
благородной целью помочь раненому 
бойцу вдалеке, за что тут же получает 
пулю в лоб от недремлющей пехоты про- 
тивника. Или же водитель груженного 
снарядами ЗИЛа в порыве патриотизма 
решится на самоубийственный прорыв к 
атакующим танкам, у которых уменьшил- 
ся боезапас. Кстати, пополнению горю- 
чим и патронами уделено значительное 
внимание в боевой тактике. Отсутствие 
грамотного снабжения приведет к пе- 



Бисісіеп БИгіке н- ЗЭ = 
Зисісіеп БігікеЗ: 
АгішТогѴісІогу 



чальным последствиям после двух-трех 
атак. Обладающие огромным аппетитом 
гаубицы замолкнут, а танки встанут пос- 
реди чистого поля, ожидая подвоза го- 
рючего. Достать черное золото и снаря- 
ды можно как у себя, так и отвоевывая 



В отличие от множества стратегий 
последнего времени, у Аппз іог Ѵісіогу 
есть одно неоспоримое преимущест- 
во - здесь нет совершенного оружия, 
которое позволило бы победить за счет 
количества юнитов. 

территорию у врага, бережно складыва- 
ющего ящики и цистерны в своем тылу. 
Для перевозки ценностей служат знако- 
мые грузовики, причем в Агтз \ог Ѵісіюгу 
их экипажи не только занимаются разво- 
зом, но и обучены загружать/выгружать 
снаряжение в указанном месте. 

В отличие от множества стратегий 
последнего времени, у Аггпв тог Ѵісіогу 
есть одно неоспоримое преимущество - 
здесь нет совершенного оружия, кото- 
рое позволило бы победить за счет 
количества юнитов. Танковая группа 
без поддержки может довольно глубоко 
вклиниться в оборону противника и 
даже выйти на оперативный простор, 
но без помощи со стороны пехоты сей 
маневр будет иметь весьма плачевные 
последствия - «подслеповатые» танкис- 
ты, скорее всего, станут жертвой артил- 



лерии или ПТР. Пехота, в свою очередь, 
отнюдь не является пушечным мясом и 
при умелом расположении (в доте или 
окопе) способна потрепать нервы не 
одной волне нападающих. Выковырять 
солдата из траншеи проблематично, и 
здесь поможет дальнобойная артилле- 
рия, которой необходимо обрабатывать 
оборонительную линию противника - 
все по учебникам. 

Как итог - Бисісіеп 51тіке 3 является 
старой игрой в новой обертке и, несом- 
ненно, ее вкус придется по душе серь- 
езным стратегам. Правда, для этого не 
мешало бы выпустить несколько патчей 
и дополнительных модификаций. Кто- 
то надеялся на иное? 



ѵ вердикт 




Графика 
Звук 
Играбельность 



Обновленная графика; огром- 
территории 

Недоработанный АІ; управле- 
ние массами войск 
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Поло битвы - Зотля 

ІІпіѵегзе зХ ѴѴаг: ЕагіЬ АззаиН: 

«Осколки» бывшего коллектива ѴѴезІѵѵоосІ 5іисІіо$ не желают расставаться с 
лаврами чемпионов в жанре КТ5, но так как правами на серию 
СоттапсІ & Сопяиег владеет Еіесігопіс АгІ$, разработчикам пришлось излов- 
читься и начать заново с другим проектом. 



Даже сюжет, 
явно получен- 
ный путем 
скрещивания 
событий в 
фильмах 
«День незави- 
симости» и 
«Война ми- 
ров», совер- 
шенно не от- 
талкивает 



Янош Грищенко 

Давно, очень давно в жанре 
ГСТ5 не появлялось такого, от 
чего бы выпучивались глаза, 
падала челюсть и отнима- 
лась речь. Последние как минимум 
пять лет - фактически сплошные ру- 
тина и однообразие, ведь индустрия 
производила лишь ремейки очень 
старых и успешных игр. Подход сту- 
дий понятен, и журить их за это язык 
не повернется. Самое же приятное 
происходит тогда, когда среди армии 
клонов и просто похожих проектов 
вдруг рождается нечто, способное 
изменить отношение к жанру и час- 
тично вернуть веру в человечество. 
Перефразируя персонажа из мульт- 
сериала Риіигата, можно сказать, 
что разработчики из Реіго^іурп 
Саплев «построили свой собственный 
луна-парк». 



ІІпіѵегве аг. ѴѴаг: Еагіп АБваШг. замеча- 
тельна. Даже сюжет, явно полученный 
путем скрещивания событий в фильмах 
«День независимости» и «Война ми- 
ров», совершенно не отталкивает. Ведь 
не может быть события интереснее, чем 
вторжение злобных инопланетян на 
планету Земля. Человечество в панике, 
традиционной для подобных случаев. 
Обороняются лишь горстки выживших, 
причем крушить космического интер- 
вента руками простых солдат придется 
совсем недолго. В межгалактическую 
потасовку на стороне людей уже в тре- 
тьей миссии включается загадочная 
раса пришельцев. Ну а чтобы жизнь 
совсем медом показалась, получаем 
вдобавок еще и вторую. В итоге - три 
уникальные сюжетные линии (земляне 
отправлены на задний план, что не- 
привычно) и масса непередаваемого 



удовольствия. Но, к сожалению, ни одна 
из доступных кампаний не раскрывает 
весь потенциал игры. Хотя сами по себе 
они весьма и весьма интересны. И толь- 
ко включив режим бкіггпібгі (не говоря 
уже о мультиплеере), вы поймете, како- 
ва в действительности ІІаѴѴ:ЕА. Это 
полная свобода выбора, огромное коли- 
чество разнообразных карт для сраже- 
ний и, самое главное, возможность 
полностью использовать уникальные 
характеристики любой из инопланет- 
ных рас. Каждая из противоборствую- 
щих сторон в игре проработана до та- 
кой степени, что С&С или всякая другая 
РТ5 выглядят на ее фоне просто блек- 
ло. Именно благодаря этому ІІпіѵегве аг. 
ѴѴаг не похожа ни на одну стратегию 
реального времени. 

Личный фаворит - Ніегагсгіу - раса 
злобных пришельцев, позарившаяся 
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на третью от Солнца планету. Она 
примечательна, в первую очередь, 
своей способностью использовать в 
качестве ресурсов практически все 
объекты на карте, начиная с огромных 
супермаркетов и заканчивая полиго- 
нальными гражданами, которые це- 
нятся особенно высоко. Ну и, конечно 
же, у Ніегагсгіу есть серия боевых ма- 
шин ѴѴаІкег (не более трех штук одно- 
временно на карте). По сравнению с 
ними АТ-АТ из 5г.аг ѴѴагв выглядят тво- 
рениями пацифистов. «Шагающие 
крепости» имеют слоты, куда можно 
устанавливать различное вооружение, 
броню и т. д. Чтобы уничтожить такую 
боевую единицу, противнику необхо- 
димо пожертвовать не одним десятком 
других, менее солидных юнитов. Или 
использовать супероружие. 

Вот, к примеру, полностью роботи- 
зированные ІМоѵііб обладают ВІаск 
Ноіе бепегаіог - установкой, способ- 
ной разрушить любой объект в радиу- 
се действия. Правда, заряжается она 
долго, и за это время враг может ус- 
петь несколько раз сравнять базу с 
землей. Зато ІМоѵив используют специ- 
альные энергетические станции для 
практически моментального переме- 
щения юнитов в какую угодно точку 
карты. 

А Мавагі, пожалуй, самая колоритная 
раса эдакого космически-средневеково- 
го типа со всеми вытекающими отсюда 




Посмотрите также 
БіагСгаП 

І.а$е^иас1Мете$і$ 

СоттапсІ&СопяиегЗ: 
ТіЬегіитѴѴагс 



последствиями и стилем игры. Пере- 
ключение между светлой и темной 
энергиями, возможность увеличения в 
несколько раз функциональности почти 
каждой постройки благодаря специаль- 
ным юнитам - это их конек. Кампания 
за Мавагі разительно отличается от 
первых двух. К тому же любая из проти- 
воборствующих сторон обладает своим 
впечатляющим древом технологий и 
апгрейдов, которые просто необходимо 
развивать. Впрочем, баланс выдержан 
идеально. 

Графическая часть ІІѴѴ:ЕА под стать 
всему остальному. Хорошо детализиро- 
ванные модели, отличные текстуры и 
впечатляющие спецэффекты не пере- 



Полная свобода выбора, огромное 
количество разнообразных карт и, са- 
мое главное, возможность полностью 
использовать уникальные характерис- 
тики любой из инопланетных рас. 

стают радовать глаз. Некоторые игро- 
вые карты просто огромны. Но вот, 
честно говоря, функция приближения/ 
удаления камеры могла бы быть и попри- 
личнее. Ведь стыдиться разработчикам 
нечего. Разве что системных требова- 
ний, потому как в разгар сражения 
количество кадров в секунду оставляет 
желать большего. 



С одной стороны, ІІпіѵегве аг. ѴѴаг: 
ЕагШ АззаШг. похожа на самую обыч- 
ную стратегию. Здесь есть и сбор ре- 
сурсов, и постройка баз, и создание 
юнитов. С другой - сделано все это 
настолько искусно, что язык не повер- 
нется назвать ее рядовой КТ5. Интер- 
фейс вообще практически идеален. 
Сейчас даже представить тяжело, как 
мы могли жить без интерактивных 
апгрейдов и не менее интерактивных 
справочников по всем юнитам и здани- 
ям, доступным прямо в процессе игры. 



ѵ вординт 



★★★★★ 

Одна из наиболее самобытных 
РТ5 последних лет 



Графика 
Звук 

Играбельность 



Хорошие графика и звук; три 
уникальные противоборствующие сторо- 
ны; отличный $кігті$п-режим; технологии 
и апгрейды 

Кампании могли быть более 
интересными; однотипная музыка; почти 
полное отсутствие приближения камеры; 
высокие системные требования 
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игротека 



«Полный привод 2: НІІММЕРв 





Аѵаіоп Біуіе 
Епіегіаіптепі 



давно работающая 
на рынке. Начав с 
весьма необычного 
«Пластилинового сна» 
и ЗаЬоІаіп: Вгеакіпе 
Виіез, претендовавших 
на лавры русского Оеиз 
Ех, студия прошла этап 
производства поделок 
сомнительного качест- 
ва и сейчас занимается 
развитием бренда 
«Полный привод». 

«РозИаІ 2 асісі- 
оп: Штопор ЖжОт!», 
ЗаЬоІаіп: Вгеактііе 
Киіез, «Антикиллер», 
«Вовочка и Петечка», 
«Жесть», «Пластили- 
новый сон», «Полный 
привод: УАЗ 4x4» 

дополнение к «Полный 
привод 2: НІІММЕР» 

ѵѵѵѵшѵаіопзіуіе.сот 

Формула игры 

«Полный привод: УАЗ 
4х4»-УАЗ + Ниттег = 
«Полный привод 2: 
НІШМЕК» 



Гонки на внедорож- 
никах есть еще в 

«Полный привод: 

УАЗ 4x4» 

«Зкспедиция-Трофи: 
Мурманск -Влади- 
восток» 

ѴѴогІсІ Расіпд 2 



Любитѳя 

талолитрѳжнѳ Орни 



«Полный привод 2: 
ШММЕР» 



и- 



Олег Данилов 

Ниплплег по большому счету не 
джип. Для нашей страны это 
машина, подчеркивающая 
статус владельца. Ведь все 
помнят, что первый переделанный 
вручную из армейского Ниплплег был 
подарен Арнольду Шварценеггеру. 

Не удивительно, что для продолже- 
ния удачной серии «Полный привод» в 
«1С» выбрали знаменитую марку СМ. 
Удивительно другое, как СепегаІ Моіогб 
дала лицензию, причем сразу на две 
игры (вторую, СМ РаІІу, разрабатывают 
в некогда культовой ХЬоѵѵ БоТСѵѵаге). 
Впрочем, при текущем плачевном со- 
стоянии СМ это объяснимо. В любом 
случае «Полному приводу» лицензия 
пошла явно на пользу - парк джипов 
включает все актуальные модели вне- 
дорожников Ниплплег, СасІіІІас, Спеѵгоіет., 
5ааЬ и СМС. Хотя я сомневаюсь, что при 
наличии Ниплплег Н1 АІрпа (!!!), Ниплплег 
Н2 Бит, Ниплплег Н2 51ІѴ, Ниплплег НЗ 51ІѴ 
кто-то выберет для игры другие машины. 
Детализированные авто и элементы 
внешнего тюнинга - кенгурятники, ба- 
гажники, шноркели, защита, расшири- 
тели арок, пороги и прочее - смотрятся 
просто великолепно. 



Проведя работу над ошибками в 
дополнении «Уральский призыв», авто- 
ры представили нам хорошо сбаланси- 
рованный проект. Да, от некоторых 
глюков в физическом движке они так и 
не избавились - машины слишком лег- 
кие и ведут себя на камнях не совсем 
адекватно. Да, отличная в целом графи- 
ка - чего стоят только ночные заезды, 
крымские горы, исландские вересковые 
пустоши и африканские пески (если 
авторы не сделают в ближайшее время 
«Ралли "Дакар"» на том же движке, 
сами будут виноваты) - испорчена блек- 
лыми, не слишком четкими текстурами 
и спрайтовой растительностью. Да, 
уровень сложности явно занижен в уго- 
ду западным игрокам - я, например, 
пройдя за два вечера все гонки с перво- 
го-второго раза, вообще не пользовался 
лебедкой, блокировкой мостов и изме- 
нением давления в шинах. Но несмотря 
ни на что, за чувство победителя, на- 
полняющее тебя гордостью после пре- 
одоления непроходимого в реальности 
спецучастка, «Полному приводу 2» мож- 
но простить многое, если не все... Обид- 
но, но в игре нет сетевого режима, а 
карьера проходится за один вечер. 



Обратите внимание на отличную реали- 
зацию трехмерной колеи, грязевых ванн и 
потрясающий саундтрек (ОгТгоасі, Ререп- 
Іапсе, ГСесі ЕІѵіевев, Ниіа Ноор, Регіесі, 
«Черный Обелиск» и даже одна компо- 
зиция «Ленинграда»). Молодцы, Аѵаіоп, 
ждем продолжения с джипами других 
компаний. Ну и про «Дакар» я не шутил. 



ѵ вординт 



* 



На удивление неплохо 
ам мерах» 




Графика; трассы; достаточный 
уровень симуляции; модели машин; 
отличный саундтрек 

Игра слишком короткая; 
отсутствие мул ьти плеера; сложность 
занижена; поведение машин не всегда 
адекватно 
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Адиасіеііс СТ/«Акваделик: Быстрее торпеды!>: 




Жанр 

Разработчик 

Издатель 
Локализатор 



Кто сказал, что катера не летают? 



Хорошо быть богатым. . 




Л9ТЯШІІ9 

над волнѳти 



Адиасіеііс СТ/ 
«Акваделик: 
Быстрее торпеды! 



» 



Натшегѵѵаге 




ѵѵѵѵѵѵ.патт 



Формула игры 



$Ыр$ітиІа№г2008 + 
ОеаІгіТгаск= «Акваделик: 
Быстрее торпеды!» 



Другие водные игры 

$Ыр$ітиІаІог2008 



ѴіПі 



иаі Бкіррег 5: 
32пс1 Атегіса'$ Сир 

Ѵігіиаі Заііог 



(ѵѵѵѵѵѵ.папд$іт.сот/ѵ$/) 



Олег Данилов 

Последняя полноценная гонка 
на моторных катерах для ПК 
выходила... да никогда она не 
выходила. Даже такой акса- 
кал, как «бородатый дядька™», не смог 
припомнить ни одной. 

Слава богу, кому-то из пиарщиков ал- 
когольной марки Весгіегоѵка пришла в 
голову идея выпустить брендированную 
игру. Так появилась Адиасіеііс тог 
Весгіегоѵка Сапле 2005, из которой, собс- 
твенно, и выросла Адиасіеііс СТ. 

Перед нами акрадный симулятор 
гонок на быстроходных катерах с при- 
менением оружия. Наподобие Тевг. Огіѵе 
ипіітііесі, только с миром, разбитым на 
небольшие зоны, дополнительными 
заданиями, спонсорами, магазинами, 
мастерскими, пассажирскими перевоз- 
ками и пр. Получилось неплохо. Стартуя 
в российской глубинке, которая вышла у 
чехов весьма аутентичной, с одной ржа- 
вой моторкой, мы должны закончить 
карьеру на собственной вилле где-то на 
тропических островах в звании абсо- 
лютного чемпиона Адиасіеііс СТ. Под- 
няться на вершину карьерной лестницы 
можно часов за 5-6, так что мне при- 
шлось начать игру второй раз. Играть 



между тем интересно: катера ведут 
себя по-разному, трассы увлекатель- 
ные, соперники агрессивные и т. д. 
Адиасіеііс СТ ближе по духу к знамени- 
той ОеаШТгаск, чем все клоны этой ав- 
тогонки, за последние 20 лет. 

Игра шустро бегает на компьютерах 
слабых конфигураций, хотя глядя на 
скриншоты, можно подумать, что здесь 
используется ОігесІХ 10, а это не соот- 
ветствует истине. Земля, строения и 
деревья смотрятся в целом простовато, 
но зато вода впечатляет. Единственное, 
на что можно посетовать, - отсутствие 
трехмерного кильватерного следа и 
интерференции волн. Саундтрек уди- 
вил - несмотря на то что среди запи- 
савших его групп нет ни одной извест- 
ной, он как нельзя лучше подошел к 
игре. 

Бонусные миссии не так хороши, как 
гонки, но, тем не менее, они разнооб- 
разят геймплей и позволяют зарабо- 
тать немного денег или репутацию. 
Хотя почему авторы не разрешили нам 
рулить гидропланом с помощью мы- 
ши, я так и не понял. 

Мне очень хочется поставить 
Адиасіеііс СТ пять баллов и «Выбор ре- 



дакции», но игра все-таки имеет ряд 
недостатков. Самый серьезный из них - 
отсутствие мультиплеера (зато имеется 
возможность создать персональный 
сайт с собственными скриншотами и 
рекордами). Авторам есть куда расти, и 
мы надеемся, что следующая версия 
получит полноценный интернет-режим 
в стиле Тевг. Огіѵе ІІпІітіг.есІ. 



ч/ вердикт 




Пер 
для ПК 



Графика 
Звук 

Локализация 
Играбельность 



Геймплей; графика; саундтрек; 
іторая свобода действий 

Игра слишком короткая; от- 
сутствие мультиплеера 
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Покупки: Жуков или БТ-7? 



Локализатор 




БІііНегіпеБоЙѵѵаге 



Британс 
чики соба 
разнообразных стра- 
тегиях и даже сотруд- 
ничают с известным 
телеканалом Нізіогу 
ОіаппеІ. Однако при- 
смотревшись повнима- 
тельнее, видишь, что 
выдающихся игр среди 
енийинет. 

Агепа, Саіез от" 
Тгоу, ЗраПап, Спагіоіз 
оМаг, серии НеИ от" 
СІогу, Нізіогу ОіаппеІ 



Проекты 
Сайт 



Формула игры 

Неаііз оЛгоп/ 
тапсіег: Еигоре аШаг 



Для тех, кто любит 
посерьезнее 

НеаПз оПгоп2 
НеагК оПгоп2: 
Роогшсіау 



Настольный 
блиинриг 



Соттапсіег: 
Еигоре ат. ѴѴаг 



Посмотрев в очередной раз 
военную сагу или прочитав 
мемуары военачальника про- 
шлого века, так и хочется 
попробовать себя в роли главнокоман- 
дующего. Многочисленные КГБ мало 
подходят для этих задач, поскольку 
заставляют игрока управлять отдельны- 
ми подразделениями и участвовать в 
локальных боях за города и села, что, 
согласитесь, не совсем то. С другой 
стороны, проекты наподобие НеагІ5 о! 
Ігоп пугают своей детальностью: про- 
вести вечер за постройкой двух дивизий 
и фабрики пожелают далеко не все. 

Соплтапсіег: Еигоре аЛ. ѴѴаг - гексаго- 
нальная стратегия с упрощенной эконо- 
мической и боевой системой. Поначалу 
может показаться, что игра недостойна 
внимания, но стоит провести за ней 
лишь полчаса, чтобы оценить все поло- 
жительные качества. Пожалуй, ОЕаѴѴ 
является единственным удобоваримым 
вариантом в тех случаях, когда хочется 
поиграть в масштабную историческую 
стратегию, которая при этом не требует 
многочасового изучения руководства. 

Изначальный выбор прост: или стра- 
ны «Оси», или союзники. Детального 



разделения по государствам нет, поэто- 
му придется волноваться, например, и 
за судьбу мотострелковой дивизии 
итальянцев, и за танковое соединение 
Гудериана. Переделать историю тоже не 
получится, поскольку сюжет катится по 
заранее проложенным рельсам и, что 
бы не произошло, СССР вступит в войну 
на стороне союзников в июне 1941-го, а 
немцам нет смысла объявлять войну 
Венгрии или Югославии - стоит подож- 
дать, и они присоединятся к нацистам. К 
слову, дипломатические хитрости также 
остались за бортом С:ЕаѴѴ (интерфейс 
вообще не перегружен инструментами). 

В остальном все чрезвычайно просто: 
передвигаем по карте дивизии, следим 
за их состоянием по числовому индика- 
тору (количество войск) и его цвету 
(моральный дух и количество ресурсов). 
Даже перед атакой можно предвидеть 
предполагаемые потери со стороны как 
противника, так и своих войск, чтобы в 
нужный момент отступить и не оказать- 
ся в окружении. Война заканчивается 
довольно быстро в результате захвата 
столицы - никакой партизанщины и 
народных восстаний. Закупка новых 
подразделений зависит от количества 



ресурсов, теми же виртуальными де- 
ньгами придется рассчитываться с 
лабораториями, разрабатывающими 
улучшения для войск. 

На несколько вечеров Соттапсіег: 
Еигоре аі ѴѴаг хватит. Приятно то, что 
локализированная версия поступила 
на наши прилавки ненамного позже 
выхода оригинальной игры. 



ѵ вординт 




Графика 
Звук 

Играбельность 
Локализация 



* 

ть * 



Понятный механизм игры; про- 
травление; затягивающий геймплей 

Слишком упрощенные дип- 
ломатия и экономика 



ломаі 
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«Безмолвие» 




Жанр 
Разработчик 




Иногословнсю 
бозтолвію 



«Безмолвие» 



Офис на 
Беларуси, в городе 
Минске. Компания 
занимается разработ- 
кой как программного 
обеспечения, так и 
компьютерных игр. 
«Безмолвие» -первый 
проект студии, над 
которым она трудилась 
ехлет. 



Игры 
Проекты 



ѵігопіі.сот 



Формула игры 

(СгоипсІ Сопіг 
С&С)хѴігопІТ = 
«Безмолвие» 



Лучше поиграйте в 
Сгоипсі СоггігоІ 
Сгоипсі Сопігоі II 



Янош Грищенко 

Совершенно непонятно, почему 
«Безмолвие» назвали именно 
так. Ведь количества сказан- 
ных в игре слов с лихвой хва- 
тит на две-три стандартные среднеста- 
тистические КТ5. Но очень смущает тот 
факт, что разработчики попытались 
создать некое подобие Огоипсі Сопітоі и 
Соттапсі & Сопдиег, а реализация са- 
мой идеи, как нетрудно догадаться, 
оставляет желать лучшего. Впрочем, и 
все остальное тоже. 

Сюжет в «Безмолвии» бесполезен. 
На него перестаешь обращать внима- 
ние где-то после второй миссии на 
далекой и враждебной планете. Длин- 
ные текстовые диалоги персонажей 
(бюсты героев поочередно сменяют 
друг друга на картинках в маленьком 
окошке) почти перед каждым задани- 
ем беспощадно игнорируются. Все, что 
вам нужно знать, обычно вмещается в 
пару строчек в правом верхнем углу 
экрана. Ну а некоторые сюжетные пе- 
рипетии в процессе игры вообще вы- 
зывают нездоровый смех. 

«Безмолвие» использует свой 
собственный графический движок 
Ѵ-Еп§іпе. Несмотря на заявленные 



белорусскими разработчиками харак- 
теристики (весьма приличные, надо 
признать), на практике все оказалось 
далеко не столь радужно. Качество 
графики находится на уровне проек- 
тов минимум пятилетней давности. 
Причем, не побеспокоившись о дета- 
лизации и текстурах, в ѴігопІТ решили 
щедро одарить игроков возможностью 
проделывать всяческие манипуляции 
с камерой. Не стоит, полагаем, уточ- 
нять, как выглядит поле боя при мак- 
симальном приближении. Сама же 
местность ужасно однообразна, а 
большинство карт выглядит практи- 
чески одинаково. 

Несмотря на унылый игровой про- 
цесс, некоторые ноу-хау действитель- 
но удивили. Очень жаль, что не в хо- 
рошем смысле. К примеру, количество 
техники жестко ограничено - макси- 
мум двадцать единиц. Зато в составе 
группы обязательно присутствует 
специальный юнит-телепорт, который 
позволяет переносить строящиеся на 
базе подкрепления прямо в гущу сра- 
жения за доли секунды. Нужно ли 
говорить, что таким образом вашу 
ударную группу практически невоз- 



можно уничтожить? И хотя противник 
имеет точно такую же возможность, 
искусственному интеллекту просто не 
хватает мозгов использовать ее пра- 
вильно. Да и о чем вообще говорить, 
если даже банальное передвижение 
по открытой местности становится 
для электронного мозга огромной 
проблемой. 



ѵ вердикт 




Графика 
Звук 

Играбельность 



*** 
*** 
*** 



Отличная озвучка реплик и 

диалогов 

Сюжет; графика; слабый ис- 
кусственный интеллект; полнейшее одно- 
образие; программные ошибки 
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Отель "У погибшего альпиниста"» 












И; А 










с / ^ ) 






3 Он... Она. 


. Чадо, в общем 



Жанр 

Разработчик 

Ш щ им і он іі м ни 

Издатель 




Эта локация так и не добралась 



сь до финальной версии игры. Жаль 



Еіесігопіс Рагас1і$е 



и находится в Киеве. 
Фирма начинала с 
выпуска энцикло- 
педий, но позже 
перешла к разработке 
адвентюр и детских 
обучающих игр. 

серия «Трое из 
Простоквашино», «Вол- 
шебник Изумрудного 
города», «Провинци- 
альный игрок 3» 

ение серии 
«Трое из Простокваши- 
ьф» 



0Т9ЛЬ 

закрыт на ротонт 



«Отель 

"У погибшего 

альпиниста"» 



Сайт 



Формула игры 

Стругацк 
активность = «Отель 
"У погибшего альпи- 
ниста"» 



ругие игры по 
мотивам Стругацких 

5.Т.А1.К.Е.К. 

«Трудно быть богом» 

«Обитаемый остров: 
Послесловие» 



Андрей Белокриницкий 

Игры по повестям классиков 
советской литературы, братьев 
Стругацких, в последнее время 
выходят часто. И отношение к 
ним у нас особое. От них не терпят серь- 
езного отхождения от оригинального 
текста, однако требуют необычных идей 
и находок в геймплее, иначе если про- 
хождение игры не отличается от повтор- 
ного прочтения книги, кому оно нужно? 

Разработчики из Еіесітопіс РагасПве 
постоянно подогревали интерес к сво- 
ей адвентюре обещаниями неуклонно 
следовать духу книги и в то же время 
намеревались добавить несколько кон- 
цовок, отличающихся от оригинальной. 

Кажется, желание (или необходи- 
мость) сдать проект к определенному 
сроку заставило разработчиков и изда- 
телей пойти на крайние меры и выре- 
зать из игры множество интересных 
находок и фактически выпустить сырой 
продукт. Об этом даже не было офици- 
ально заявлено. На недовольные письма 
о том, что игра вышла в урезанном вари- 
анте, разработчики стали отвечать лишь 
спустя две недели, пообещав выпустить 
только один, зато глобальный патч, ис- 
правляющий все недостатки и недора- 



ботки. Одной из них является удаление 
третьей ветки развития игры. Сотрудни- 
ки компании сослались на то, что это их 
первый проект такого высокого уровня. 

Чем же игра может похвастать до 
выхода патча? Пререндеренные бэкгра- 
унды смотрятся отлично, вид отеля 
снаружи навевает воспоминания о 
БуЬегіа, а вот модели персонажей про- 
работаны так себе. Кроме того, отсутс- 
твует возможность смены разрешения, 
оно по умолчанию равно 1024x768, при 
необхоимости его можно изменить в 
конфигурационном файле игры. Музы- 
ка неплоха, а в коллекционном издании 
она записана на отдельный диск. 

Герои легко узнаваемы, их манера 
говорить и вести себя сохранена, мно- 
гие фразы без изменений перенесены 
из книги. Никуда не делись и основные 
события повести. Геймплей представ- 
ляет собой смесь пиксел-хантинга, 
ведения диалогов, мини-игр и решения 
нетрудных головоломок. Некоторые из 
мини-игр вроде дартса, карт, катания 
на лыжах ничего не дают, а лишь со- 
здают атмосферу отдыха в отеле. 

Игра довольно короткая, но неприят- 
но не это, а то, что концовка, являющая- 



ся кульминационным эпизодом книги, 
получилась слишком уж быстрой, сум- 
бурной и может показаться притянутой 
за уши людям, не читавшим первоисточ- 
ник. Здесь отсутствует тот драматизм 
событий и выбора, который был в рома- 
не. В итоге не совсем понятно, для чего 
вообще затевалась игроизация повести. 



ѵ вдрдикт 



Довольно хорошо, но 
в спешке 



Графика 




Звук 




Играбельность 


* 



Красиво нарисованные бэкгра- 
унды; вызывающие ностальгию эпизоды 
из книги 

В игре не реализованы мно- 
гие обещанные элементы; концовка слиш- 
ком быстрая 
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Жанр 
Разработчик 
Издатель 
Сайт 




Г. . Р тожду подвигѳти 
поудит рыбку 



йотиз 



ката Біисііо 



специализирующа- 
яся на разработке 
ММОКРС. Основана 
в 2001 году. Помимо 
игр, выпускает также 
оригинальный ко- 
микс под названием 
Миіатикаг, имеющий 
на родине впечатля- 
ющий успех и армию 



Игры 
Проекты 
Сайт 



ти$ Агепа 



Формула игры 



ММОКРЬ + манга + 
тактические бои = 
РоЛіб 



У игры есть 
младшая сестра 

Ротиз Агепа 



Юрий Гордеев 

Приключение в Ооігів, как и 
положено в любой ММОКРС, 
начинается с создания персо- 
нажа. Разрешается выбрать 
один из дюжины классов, указать пол и 
настроить несколько параметров вне- 
шнего вида. Остановиться на конкрет- 
ном классе - нетривиальная задача. 
Посудите сами: Экафлипы до одержи- 
мости азартны и ставят на кон все что 
имеют, отчего битвы с ними походят на 
партии в кости; Пандавам для подви- 
гов необходимо вдохновение, и потому 
каждый поединок у них начинается с 
заклинания «выпить пивка»; а вот Ксе- 
лоры способны, например, управлять 
временем... 

К слову, о времени. Бои в ОоГив, 
вопреки традиции жанра, проходят не 
в геакіте, а в пошаговом режиме на 
расчерченном в клеточку поле. По 
большому счету ничего необычного: 
Моѵетепі Роіпі: - для передвижения, 
Асйоп Роіпі: - для атаки и заклинания. 
Благодаря разнообразию магических 
эффектов и отличному балансу битвы 
выходят красочными и интересными. 
Победитель получает опыт и матери- 
альные блага, проигравший же отправ- 



ляется в мир теней. Естественно, бои - 
отнюдь не единственный способ занять 
свое место под солнцем в Амакне. 
Квесты хоть и подчинены привычному 
ГОСТу («принеси», «отнеси», «убей»), но 
сдобрены юмором и нескучны. 

Немалое значение имеют профессии 
и специализации. Не гоже настоящему 
герою лишь рубить головы да выпол- 
нять прихоти чудаковатых МРС. Освоив 
близкое по духу ремесло, можно при- 
нести пользу обществу и заработать 
денег. Но будьте осторожны с выбором: 
стать мастером всех профессий сразу 
нельзя, а «забыть» ценные навыки - 
задача не из легких. Рыбаку, к приме- 
ру, пришлось бы добыть и выпить зелье 
с мелко подробленной удочкой в качес- 
тве основного ингредиента. 

Объем игрового клиента сравнительно 
мал (около 150 МБ). ОоГив построена на 
основе технологии Навп, и это вносит 
характерные коррективы в геймплей. 
Клик правой кнопкой мыши вызывает 
контекстное меню Пазп РІауег, а полно- 
экранный режим усиливает контраст 
между растровыми и векторными эле- 
ментами картинки. Так что играть лучше 
в небольшом окошке. Но перечисленные 



минусы с лихвой окупаются качеством 
анимации, красотой вселенной и пре- 
красным артом в стиле манга. А с учетом 
бесплатности игры и мизерности трафи- 
ка можно сказать с уверенностью: побы- 
вать в Амакне стоит каждому. 



рдикт 



★★★★★ 

Дружелюбная к новичкаіѵ 
ММОРРС с неповторимыіѵ 
стилем 



Графика 
Звук 

Играбельность 



Красивейший игровой мир; 
свобода в формировании личности и судь- 
бы героя; возможность комфортной бес- 
платной игры; мультиплатформенность; 
низкие системные требования; небольшой 
объем и малый расход трафика 

Оконный режим понравит- 
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Юрий Гордеев 



Тпе Огеаі" Тгее 



Выход нового проекта от 
Регіехіѵе - настоящее 
событие, ведь один из 
крупнейших издателей выпуска- 
ет игры нечасто. И почти всегда 
получается шедевр. В «Великом 
Дереве» мы управляем феей с 
помощью мыши. Необходимо 
собирать плавающую в воздухе 
пыльцу, уклоняясь от носящихся 
мимо насекомых. Одни порхают 
медленно и печально, другие 
неистово бросаются в нашу сто- 
рону, третьи и вовсе летают 
формациями а-ля пришельцы 
из Брасе ІпѵасІегБ... В наличии и 
элементы КР6: пара стандарт- 
ных параметров и гардероб 
волшебных крылышек. Но, увы, 
игра категорически не оправды- 
вает ожиданий. При всем неос- 
поримом великолепии обертки, 
геймплей донельзя тривиален. 
Вдобавок повышение сложности 
за счет простого увеличения 




скорости и численности врагов 
действует на нервы. И все же 
сыграть в Тгіе Огеаі Тгее стоит 
хотя бы для того, чтобы полю- 
боваться захватывающей дух 
графикой от художника, офор- 
мившего ѴѴік: іпе РаЫе ог 5оиІ5. 



ѵ ★★★★ 



Разработчик Кейехіѵе Епіегіаіптепі: 
Объем 38,2 МВ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵто. гейехі ѵе . со т/ТН еС геаСТгее . Нтлп I 



Сгуртех от" Тіте 



Криптекс - небольшой меха- 
нический сейф. Его уст- 
ройство было описано Дэ- 
ном Брауном в романе-бестселле- 
ре «Код да Винчи», и очень скоро в 
одноименном фильме персонаж 
Тома Хэнкса уже вертел в руках 
диковинную вещицу. Не самая ли 
это благодатная почва для созда- 
ния «казуалки»? В Сгург.ех ог Тіте 
нам предстоит вскрывать криптек- 
сы древних народов, хранящие 
знания об утраченных тайнах. 
Игра очень похожа на Спиігіе 
Оеіихе по части геймплея. Повора- 
чивая с приятным механическим 
пощелкиванием трехмерные дис- 
ки, нужно создавать группы из 
ячеек одинакового цвета. Сгург.ех 




огТіте приятно удивляет разно- 
образием, а недостаток первых 
уровней - чрезмерная простота - 
очень быстро исчезает. 



ѵ ***** 



Разработчик 50Ш Оеѵеіортепі 
Объем 19,14 МВ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.501осІеѵ.еи/РіІе5/ВиіІсІ5/СоТ-$е1:ир.ехе 



МІоСаг 





Эта игра создана одним чело- 
веком - талантливым энтузи- 
астом под ником ѴѴаІаЬег. Мы 
управляем мягким (отчего факти- 
чески неуязвимым) автомобилем, 
сделанным то ли из желе, то ли из 
губки. На ограниченное время чудо 
техники способно превращаться в 
гигантский вездеход, огромные 



ВЫБОР 

РЕДДНЦШ 
***** 



колеса которого запросто проедут 
по ступеням, шипам или ямам. В 
виде легковушки же легче, напри- 
мер, пролезать в узкие щели. Нуж- 
но преодолеть все препятствия и 
ловушки и добраться до финиша. 
Описывать дальнейшие детали 
геймплея словами - дело неблаго- 
дарное. Сыграйте в ]еІІоСаг обяза- 
тельно, ведь она плюс ко всему 
еще и бесплатна. 



ѵ ***** 



Разработчик ѴѴаІаЬег 
Объем 7,5 МВ 

Адрес загрузки ѵѵаІаЬег.сот/]'еІІо_саг/ 
0еІІоСаг_ѵ1_0_ѴѴіпс1оѵѵ5.2Ір 



Зеесіз ог $огсег 




лежащих рядами в «стакане». Каж- 
дую строку можно протянуть влево 
или вправо, добиваясь образования 
линии из трех одноцветных «се- 
мян». Все было бы здорово, но иг- 
ровому процессу явно не хватает 
баланса: слишком часто приходится 
просто ждать новых фигурок... 



Эта игра про волшебную стра- 
ну, где царит магия, встре- 
чает нас симпатичной рисо- 
ванной графикой, смешными пер- 
сонажами и отличной музыкой. 
Запустив первый уровень, видим 
привычную картину из шариков, 



ѵ *** 




Разработчик Від РізН Сатез 
Объем 23,1 МВ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ.ЬідТізИдатеБ.сот/сІоѵѵгіІоасІ-датеБ/ 
2479/$еесІ5-о^50гсеіу/сІоѵѵпІоа1гіІтІ 



Еще одна достаточно ус- 
пешная попытка возрож- 
дения старой идеи. В 
вашем саду есть колодец и 
много цветов, жаждущих влаги. 
Для полива используется оро- 
сительная сеть, но для начала 
ее нужно восстановить, соеди- 
нив отдельные участки в 
сплошной канал, чтоб доста- 
вить воду даже к отдаленным 
растениям. За успехи выдаются 
средства на благоустройство 
садика и покупку новых цветов. 
Плохо только, что проходится 
игра за пару часов. 



**** 



Разработчик Кагта Теат 
Объем 20,02 МВ 

Адрес загрузки ѵѵѵѵѵѵ.ЬідгізЬдатез.сот/ 
сІоѵѵпІоасІ-дате5/2477/Ыоот/сІоѵѵпІоасІ.Ні:тІ 
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СазиаІ Сатез. Февраль 2008 



Адиагіа 

Если вырастить жабры и 
перепонки между пальца- 
ми, нырнуть в безбреж- 
ный океан и погрузиться в без- 
дну, вы обнаружите невиданной 
красоты затерянный мир под 
названием Аквария. Он населен 
причудливыми созданиями, 
наполнен волшебным светом, а 
стены пещер покрыты диковин- 
ными кораллами и живыми 
водорослями. Акварией правит 
вездесущая сила, зовущаяся 
Версой. Здесь, в теплых уютных 
водах, много лет живет эльфо- 
русалка по имени Найжа. Жанр 
этой игры легче всего опреде- 
лить как микс: коктейль вклю- 
чает КРС, квест и аркадный 
платформер. Наша героиня 
очень ловка: здорово плавает, 
выполняет сальто и развороты, 



Веселая 
ферма 



■ • 



1 



Довольно необычный ме- 
неджер фермы. Игра 
заставляет вспомнить 
песенку, которую разучивают 
на уроках английского языка 
младшие школьники: ОІа 1 
МсОопаІа 1 паа 1 а гаггп, гіе-Ы-гіе- 
пі-по... Нам поручают управ- 
лять безумной виртуальной 
фермой: разводить животных, 
закупать корма, производить 
продукты из молока и яиц, 
ездить в город для продажи 
товаров, отлавливать хищников 
и далее по списку. Все это объ- 
единено в проворный асг.іоп и 
подано в добром мультяшном 
стиле. 



ѵ *★★* 



Разработчик Меіезѣа 
Объем 17,8 МВ 
Адрес загрузки 

шѵѵ.аІаѵѵаг.ги/сІоѵѵпІоасІ/РагтРгепіуКиз.ехе 




отскакивает от стен. Управ- 
лять ею - одно удовольствие, 
тем более что все маневры 
осуществляются мышкой и 
крайне интуитивны. Графика, 
эффекты и музыка также за- 
служивают похвалы. Взаимо- 
действие с миром весьма не- 
обычно, но очень удобно: для 
большинства действий и даже 
вызова заклинаний Найжа 
использует... пение. Зажав 
правую кнопку мыши, игрок 
получает доступ к разноцвет- 
ным нотам и может петь. Так 
открываются здешние «сунду- 
ки», музыкальным командам 
подчинены двери, переключа- 
тели и даже «транспортные 
средства». Вот так, жизнера- 
достно и с песней вам пред- 
стоит распутать массу загадок, 
найти много тайников и пеще- 
ра за пещерой исследовать 
десятки лабиринтов. Проведи- 
те в сказочной Акварии не- 
сколько часов, не пожалеете. 



Разработчик ВіШоІ 
Объем 205 МВ 
Адрес загрузки 

ЬіІ-Ыоісоіп/аяиагіа/ 



йагкзісіе 



Игра в стиле оісі-вкооі-аркад 
со стрельбой по астерои- 
дам, дробящимися на все 
более мелкие осколки от каждого 
попадания. Мы пилотируем ко- 
рабль на орбитах освоенных ма- 
лых планет. Гравитации этих глыб 
подчиняются как парящие вокруг 
камни поменьше, так и снаряды 
наших орудий, которые летят по 
дуге прямо за горизонт, угрожая 
обогнуть «планетку» и угодить в 
корму. А стрелять нужно много. 
Иногда за происходящим не удает- 
ся уследить, но, тем не менее, 
действо яркое и веселое. 




ѵ ***** 



Разработчик Рі Еуе Сатез 
Объем 14,84 МВ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ. гейехі ѵе . со т/Оаг к5І сіе . Ніт I 



Віокиз ѴѴогІсі Тоиг 



Блокус - настольная логичес- 
кая игра, изобретенная в 
2000 году. Очень быстро 
она стала популярной и завоевала 
несколько почетных наград. Это 
своеобразный симбиоз тетриса и 
го: от первого, разумеется, знако- 
мые фигурки-полимино, а от вто- 
рого - стратегия и высокая слож- 
ность. Иногда до последнего хода 
неясно, кто же победит, и только 
искусный игрок удержит ситуацию 
под контролем. В то же время 
правила предельно просты: за 
каждый ход игрок может выло- 
жить на поле одну из фигурок 
своего цвета таким образом, что- 
бы она соприкасалась с другими 
его фигурами только углами и... 
собственно, все. Побеждает тот, 
кто занял наибольшую площадь 
доски. В Віокііб ѴѴогІа 1 Тоиг есть 
все, что нужно: приятная графика, 



ВЫБОР 

РЕДЙНЦЦЦ 
***** 




сильный АІ, удобное управление, 
мультиплеер и режим головоло- 
мок. А на сайте настольного Бло- 
ку са (ммм.Ыокиз.сот) можно 
даже поиграть с реальными со- 
перниками «онлайн». 



ѵ ***** 



Разработчик Рипкіігоп 
Объем 18,04 МВ 
Адрес загрузки 

ѵѵѵѵѵѵ. гейехіѵе. сот/В Іо кизѴѴогІсіТои г. \\іт I 



Раігѵ/ау Зоіііаіг 



Коллекция казуальных пась- 
янсов растет: среди фаво- 
ритов жанра рядом с заме- 
чательным ^ѵѵеі Оиеві II 5оІіт.аіге 
(ДПК, № 12, 2007) гордо занимает 
свое место новое творение Ві§ 
РІ5гі Сатев. 

В этой игре несложный, но 
захватывающий карточный пась- 
янс оригинальным образом впи- 
сан в антураж гольф-клуба. Пра- 
вила, графические и звуковые 
эффекты удачно объединяют две 
непохожие игры. Карты «улета- 
ют» со своих мест, словно после 
удара клюшки, длинная цепь 




ходов расценивается 
ный драйв», «расстояние до лун- 
ки» измеряется количеством ос- 
тавшихся на столе карт. Время за 
необычным пасьянсом летит уст- 
рашающе незаметно. Раігѵѵау 
5оІіг.аіге совершенно заслуженно 
признан лучшей карточной игрой 
2007 года. 
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«Пнгелы стдрти I- Сдкрдтныд огюрѳции Второй тировой» 



Жанр авиааркада 
Издатель «Фабрика Игр» 
Локализатор «Акелла» 

Игра***** 

Локализация ***** 



ВІагіпд РпддІБ Ь 5осг9і: ГПіббіопб оГ 



ВІа2іп§ Ап§еІ5 2, как нам кажется, одна 
из самых недооцененных игр прошло- 
го года. Великолепная авиааркада в 
стилистике оІаЧкооІ-проектов, конеч- 
но, необычайно сложна, но ни в одном 
другом проекте последнего времени 
нет того духа авиабезумия, которым 
буквально пропитана вторая часть 
ВІа2іп§ Ап§еІ5. Добавим к этому потря- 
сающую графику, достоверные лока- 



ции, великолепный звук и весьма ди- 
намичный геймплей. Штучная работа, 
такие игры больше не делают. 

А вот локализация подкачала. 
Традиционно для «Акеллы» переве- 
дены лишь субтитры, которые прос- 
то не успеваешь просматривать в 
пылу боя. Так еще в комиксах они 
залазят на английский текст и абсо- 
лютно нечитабельны. 



> «Доллар. Нритинальная полиция» 



Жанр интерактивный детектив 
Издатель «1С» 
Локализатор зпоѵѵЬаІІ.ш 

Игра***** 

Локализация ***** 



йоііаг 



Жанр интерактивного детектива в 
последнее время был представлен в 
основном играми по мотивам сериа- 
лов «Закон и порядок» и «С5І: Место 
преступления». А эта криминальная 
головоломка имеет шведское проис- 
хождение. В данном случае команда 
стокгольмских законников должна 
вычислить убийцу успешной бизнесву- 
мен, допрашивая свидетелей и подоз- 



реваемых, изучая вещественные дока- 
зательства, проводя обыски и выпол- 
няя прочие необходимые в таких 
случаях действия. 

Локализация просто блестящая, в 
лучших традициях БПоѵѵЬаІІ.ш. Перери- 
сованы абсолютно все графические 
элементы, содержащие текст, а перевод 
и озвучка персонажей (причем их около 
полутора десятков) великолепны. 



«Европа III. Войны Нѳполоонѳ» 



Ир 



Жанр глобальная стратегия 
Издатель «1С» 
Локализатор зпоѵѵЬаІІ.ш 

Игра***** 

Локализация ***** 



Еугора ІІпіьшгзаІіБ III: ПароІ90П5 РтЫг_іоп 



Суммарно в серии Еигора ипіѵегваіів, 
если считать все дополнения и от- 
ветвления вроде «Дня Победы», 
«Виктории», «Крестоносцев», а так- 
же дополнения к ответвлениям, - 
больше десятка игр. Рагасіох про- 
должает от версии к версии улуч- 
шать и усложнять геймплей, а 
впоѵѵЬаІІ.ги исправно переводит их 
на язык Пушкина, радуя маленькую, 



но стойкую группу фанатов. Аддон 
«Европа III. Войны Наполеона» будет 
интересен опытным игрокам, уже 
знакомым с сериалом. Кстати, в 
двухдисковое издание вошла полная 
русская версия одного из спин-офф - 
«Виктории». 

Локализация традиционно для 
впоѵѵЬаІІ.ги неплоха, хотя некоторое ко- 
личество ошибок и опечаток имеется. 
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локализации 



«Ностш9сиѳя фодаѳішя I. Войны дронджинов. Золота издѳнію» 




ОѳІасг_іс Сіь/іІігаиопБ I- Шд ЕсШоп 



Соіа 1 ЕсІ ііііоп - отличный способ позна- 
комиться с хорошей игрой, не ожидая 
выхода дополнений, массы патчей 
и т. д., - все это уже включено в «Зо- 
лотое издание». Так что если вы по 
каким-то причинам пропустили луч- 
шую космическую стратегию совре- 
менности, не отчаивайтесь, как раз 
выпущена локализация 6аіаст.іс 
Сіѵііігайопз 2: боіа 1 Есііііоп. На двух 



дисках разместились и оригинальная 
0С2: Огеаа 1 1_огсІ5, и дополнение йагк 
Аѵаіаг, причем версии 1.80г. Удачного 
захвата галактики, господа. 

Локализация проектов по отде- 
льности уже выходила, поэтому осо- 
бенно обидно видеть опечатки и непе- 
реведенный текст. К тому же нам так и 
не удалось зарегистрировать игру на 
официальном сервере. 




«Снойт в большой городо» 



Жанр спортивный симулятор 
Издатель «Фабрика Игр» 
Локализатор 

«Полет Навигатора» 

Игра***** 
Локализация ***** 



5НѳсоЬоѳгс1іпд: Угоѳп ТѳІ95 



Виртуальным скейтбордистам, воспи- 
танным на высококачественной про- 
дукции имени великого Тони Хоука, 
этот кошмар лучше не показывать, ибо 
с ними может случиться истерика. 
Начнем с того, что сей, с позволения 
сказать, симулятор не поддерживает 
геймпады, и управление осуществля- 
ется исключительно с клавиатуры (в 
меню почему-то работает только 



мышь). Догадаться, каким образом 
выполняются трюки, совершенно не- 
возможно, ведь туториала нет и в по- 
мине. Локации для катания и модели 
спортсменов уродливы до безобразия. 

Локализация свелась к переводу 
нескольких пунктов меню. Но даже и 
здесь дали себя знать недостатки ори- 
гинала - стилизованные шрифты чита- 
ются с трудом. 



> «Скитания ТаОора» 



Жанр адвентюра/аркада 
Издатель «1С» 
Локализатор «1С» 

Игра***** 

Локализация ***** 



ТГІѲУ9Г'5 СІІЮ5Г. 

«Скитания Тайера», подобно «Кос- 
мическому асу» и «Логову дракона», 
еще один продукт из каталога ком- 
пании Оі§іг.аІ І_еі5ііге, пришедший, 
можно сказать, из «античных» вре- 
мен, но в отличие от упомянутых 
выше игр здесь адвентюрные фраг- 
менты сочетаются с аркадной 
«проверкой рефлексов». Сказочный 
сюжет о борьбе юного Тайера 
с черным магом Сорсабалем рас- 



крывается через видеоряд. Видеов- 
ставки с отличной рисованной ани- 
мацией по содержанию достаточно 
хороши, однако в СО-версии качест- 
во картинки оставляет желать луч- 
шего. 

Над локализацией работала 
практически та же команда, что 
русифицировала «Космического 
аса». Впечатления самые положи- 
тельные. 



> Сотрапу оГ Ногооз: Оррозіпд РгопК 



Жанр 

стратегия реального времени 
Издатель 
«Фабрика Игр» 
Локализатор «Бука» 

Игра***** 
Локализация ***** 



Сотрапу оГ №гооб: Оррозіпд Ргопг.5 



Орро5іп§ Ргопг.5 предназначена для 
тех, кто прошел оригинальную игру и 
скучает без продолжения увлекатель- 
ной стратегии. У ГСеІіс оказалось при- 
пасено еще множество мелких радос- 
тей в виде новых типов юнитов и инте- 
ресной кампании. К слову, дополнение 
вполне самодостаточно, хотя в таком 
случае геймер столкнется с закрыты- 
ми для прохождения режимами ориги- 



нального проекта, но стоит ввести еще 
один серийный номерок от приобре- 
тенной ранее Сотрапу ог Негоев - и 
полный набор у вас на диске. 

Поскольку опыта «Буке» не зани- 
мать, мы в очередной раз удостовери- 
лись в прекрасной работе переводчи- 
ков и актеров. Приятно, когда локали- 
зированный продукт вызывает 
ощущение отечественного. 




локализации 



> 1д№ Етріго 



Жанр 

КРО 

Издатель «Фабрика Игр» 
Локализатор «Бука» 

Игра***** 

Локализация ***** 



Етрігд 

С почти годовым опозданием локали- 
зация великолепной ролевой игры 
Ше Етріге от ВіоѴѴаге добралась до 
наших пенатов... и разочаровала пок- 
лонников. В русской версии убрали 
защиту БесиГСОМ, поставив вместо нее 
БІагРогсе со всеми вытекающими. Из- 
за этого пришлось изменить инсталля- 
тор, который теперь устанавливает 
Ше Етріге более получаса. С таким 



положением вещей можно было бы 
смириться, но сама локализация вы- 
полнена в нетипичной для «Буки» 
манере - переведены только субтитры. 
Всех привыкших к высочайшему качес- 
тву русификаций от этой компании 
данный факт просто шокирует, и пото- 
му опечатки и непереведенные фраг- 
менты (впрочем, исправленные пат- 
чем) уже не так бросаются в глаза. 



> «ІяЕ 5 НМо: Сначни на проначну» 



Жанр симулятор скачек 
Издатель 
«Фабрика Игр» 
Локализатор 

«Полет Навигатора» 

Игра***** 
Локализация ***** 



Іог/з Рісіс! 5ІІІЖ ВусНІ9 5г.ѳЫо5 



Еще один симулятор наездника, ори- 
ентированный, в первую очередь, на 
девочек. И традиционно для данного 
жанра с весьма слабой графикой и 
незамысловатым сюжетом. Хотя в 
случае с 1_еГ5 Кісіе картинка уж очень 
убогенькая, а анимация точно рисова- 
лась для какой-то другой игры и явно 
с зомби в главной роли. Впрочем, воз- 
можность выбирать наряды для себя и 



сбрую для лошади имеется, ухаживать 
за животным и принимать участие в 
сельских соревнованиях можно - что 
еще нужно. 

Локализация І_е1:'5 Кісіе - это просто 
оскорбление в адрес детей. Озвучка 
оставлена английская, шрифт субтит- 
ров читается с большим трудом. Собс- 
твенно, именно русификация полно- 
стью убивает данный проект. 



і > «Шгтшп: Головолотна лучоО и отражений» 



І-іітоп: ТІ"т Шѳу г_о Рг_1апг_і5 



Очередная вгіагеѵѵаге-головоломка, 
изданная в качестве полноценного 
проекта на СО. Не особо симпатич- 
ная и оригинальная, но своих пок- 
лонников она, возможно, найдет. 
По сути, перед нами клон игры 
двадцатилетней давности - 
ЭеЛекІог. Вращая зеркала, мы 
должны привести энергетический 
луч из одной точки в другую. Име- 
ются также отражающие и поглоща- 



ющие стены, телепортеры, автома- 
тические зеркала, таймер и воз- 
можность перегреть отражатель. 
Графика и музыка весьма посредс- 
твенны, зато сами головоломки 
сложны и интересны. 

Работы русификаторам здесь бы- 
ло немного - перевести пункты меню 
да обучающую часть. Хотя при выбо- 
ре шрифта им стоило рассмотреть 
более современные варианты. 



} Бургото Соттѳпсіог: Рогдос) РІІіѳпсо 



Жанр 

стратегия реального времени 
Издатель «Фабрика Игр» 
Локализатор «Бука» 

Игра***** 

Локализация ***** 



5ііргото Соттапсіог: Рогдос) ОІІіапсо 



Выход дополнения к масштабной страте- 
гии Биргете Соттапсіег - безусловная 
радость для фанатов РТ5. Однако иде- 
альную игру выпустить никому пока не 
удалось, поэтому радует тот факт, что 
сотрудники Сав Роѵѵегеа 1 Оаплев не только 
сделали дополнительные миссии, но и 
отполировали проект до блеска, видоиз- 
менив интерфейс и внедрив в геймплей 
множество доработок. Однако, в первую 
очередь, Рог§есІ АІІіапсе ценна благодаря 



новой кампании и введению расы ино- 
планетных пришельцев - Серафим. 

Здесь уже нет легких обучающих 
заданий и с самого начала игрока 
ждут серьезные испытания. 

Локализация достаточно хороша, 
однако идеальной ее назвать нельзя. 
Тем не менее некоторые мелкие огре- 
хи в тексте Биргете Соттапсіег не 
сильно заметны и мало повлияли на 
качество игры. 
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^ Вщшотена 



вачарованная»/«Сокровище нации: Книга тайн» 



Епсілапйс) 

«Зачарованная» 



Олег Данилов 



ПѳйопѳІ Тгоазыго- 

1Ті9 ВООИ ОГ 59СГ9ІІ5 

«Сонровиш наши: Ннига тайн» 



Олег Данилов 




Яне очень люблю анимаци- 
онные ленты от Диснея - 
слишком уж много патоки и 
сиропа вылили они на нас за дол- 
гие годы существования. Хотя ре- 
бята работают над имиджем - по- 
купка Ріхаг и «Пираты» тому под- 
тверждение. Ну и появление ленты 
наподобие «Зачарованной». Удиви- 
тельно, но факт - в Оівпеу научи- 
лись смеяться над самими собой, и 
это пошло им только на пользу. 
Ирония и самоирония в Епспапіеа 1 
бьет ключом. Пародируются, похо- 
же, все знаменитые мультики Дис- 
нея - особенно достается «Золуш- 
ке», «Белоснежке», «Русалочке» и 
т. д., анимационным лентам дру- 
гих студий («Шрек», «Рататуй», 
«Смывайся!» и пр.), многим филь- 
мам, в том числе и самым свежим 
(привет, О-ѴѴагв), мюзиклам. При 
этом «Зачарованная» остается 
очень романтичной и трогатель- 
ной, в стиле именно тех, якобы 
высмеиваемых старых мульти- 
ков, - смотреть картину просто 
приятно. И даже обязательные 
диснеевские песни не раздражают, 




а звучат абсолютно естественно. 
Кстати, музыку к ним написал Алан 
Менкен - автор композиций для 
«Аладдина» и «Русалочки». 

Оказалось, что с юмором можно 
говорить об очень даже серьезных 
вещах - проблеме увеличения чис- 
ла разводов, кризисе среднего 
возраста, рационализации нашего 
сознания и т. д. Браво, Дисней, 
браво! Актеры подобраны и играют 
великолепно - чего стоит только 
идеальная принцесса в исполнении 
Эми Адаме и классический принц 
Джеймс Марсден. Шутки в фильме 
условно можно разделить на взрос- 
лые и детские, но и те и другие 
хороши и органичны. Кстати, веро- 
ятно, родителям картина понравит- 
ся больше - они лучше знакомы с 
диснеевской классикой. 

Отдельных теплых слов заслужи- 
вают украинские перевод и озвуч- 
ка, в том числе и локализация пе- 
сенок. Браво! 



У каждого поколения свои 
кумиры: у нашего - Люк 
Скайуокер и Индиана Джонс, 
у нынешнего - Человек-Паук и Лара 
Крофт. В каждом десятилетии есть 
свои рыцари-супермены и археоло- 
ги-любители. Сегодня речь пойдет 
об археологах, так как «Сокровище 
нации: Книга тайн» - не что иное, 
как осовремененная версия «Инди- 
аны Джонса» с небольшой толикой 
«Кода да Винчи». 

Первое пришествие профессора 
Бена Гейтса состоялось в 2004 году, 
и еще тогда стало ясно, что без сикве- 
ла не обойдется. После просмотра 
второй части понимаешь - триквел 
тоже не за горами. Зрители, позабыв- 
шие, как выглядит хороший приклю- 
ченческий фильм с Харрисоном 
Фордом, с удовольствием смотрят 
практически аналогичную по напол- 
нению картину с Николасом Кейд- 
жем. Впрочем, «Сокровище нации 2» 
действительно зрелищное кино. 
Нельзя сказать, что си квел лучше 
первой части, но по большому счету и 
не хуже ее. Вместо одного фетиша - 
Декларации независимости США, 




другой - тайная книга президента США, 
та самая «Книга тайн». Сцены из перво- 
го и второго фильмов можно переме- 
шать и монтировать в произвольном 
порядке - ничего страшного не про- 
изойдет. Тем более что в повествова- 
нии и так хватает исторических ляпов и 
логических нестыковок. Да и количест- 
во и сложность головоломок снижены 
по сравнению с первым фильмом - в 
сиквеле упор сделан на качественный 
асііоп. Актеры, среди которых сразу 
три оскаровских лауреата, особо не 
напрягаются, и эта легкость игры при- 
дает ленте свой шарм. 

Если вам понравился первый 
фильм «Сокровище нации», обяза- 
тельно сходите на продолжение. Я 
же подожду выхода в мае четвертой 
части «Индианы Джонса» с Харрисо- 
ном Фордом и тогда уж решу, кто из 
археологов круче. 



***** 



***** 
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Компания 




(Натаниэль), 


ѴѴаІтРізпеу РісШге$,2007 


Эми Адаме (Жизель), 


Идина Мензель 




Патрик Демпси 


(НенсиТримейн), 


епспапіесітоѵіе.сот 
Кевин Лима 


(Роберт Филип), 
Джеймс Марсден 
(принц Эдвард), 


Рейчел Кови 
(Морган Филип), 
Сьюзан Сарандон 




Тимоти Спалл 


(королева Нарисса) 







Компания В ролях 

Сайт 



Хелен Миррен 
(Эмили Эпплтон), 
Эд Харрис 
(Митч Вилкенсон), 



Джон Тертелтоб 



аили Пул), 

Диана Крюгер (Абигайл Харви Кейтель 

Чейз), Джон Войт (Садуски), Брюс 

(Патрик Гейтс), Гринвуд (президент) 
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О-Шэг 

«Война динозавров» 



«Война динозавров»/«Чужие против Хищника 2: Реквием» 

0ІІ9П5 Ь/5. Рг9с)ѳІ:ог - 

Пддыідт 

«Чужію против Нищнина 2: Ронвиот» 



Олег Данилов 




Как говаривал тот самый ба- 
рон Мюнхгаузен в одноимен- 
ном фильме: «Серьезное 
лицо - еще не признак ума, господа. 
Все глупости на Земле делаются 
именно с этим выражением». Мы 
уверены, что режиссер фильма 
О-ѴѴаг Хюн-рэ Шим совершенно серь- 
езно намеревался создать ленту, где 
реальность и вымысел будут орга- 
нично соединены в единое целое, а 
зрители станут ахать от восторга и 
сопереживания героям. Огромные 
мифические драконы, борьба добра 
и зла, семидесятимиллионный бюд- 
жет - здесь даже Уве Болл мог разгу- 
ляться и, чем черт не шутит, снять 
что-нибудь приличное. Господин 
Хюн-рэ Шим, к сожалению, не сумел. 




Во время просмотра фильма мозг 
наотрез отказывается воспринимать 
его сюжет. Эпизоды чередуются бес- 
связно, а иные вообще вызывают 
логические коллизии. К тому же со- 
вершенно не впечатляют актеры. 
Такое ощущение, что их просто заста- 
вили играть в «Войне динозавров», 
хотя послужной список исполнителей 
в общем-то нельзя назвать солидным. 

Единственное, что хоть как-то 
помогает отвлечься от унылых лиц и 
бессмысленных диалогов, - это бит- 
вы. Но, к сожалению, графические 
технологии в О-ѴѴаг все равно остав- 
ляют желать лучшего. Даже, навер- 
ное, самый запоминающийся мо- 
мент - воздушное сражение вертоле- 
тов и неких летающих существ между 
небоскребами мегаполиса - не что 
иное, как чуточку расширенная вер- 
сия знаменитой охоты на Годзиллу 
из одноименного фильма Роланда 
Эммериха. И, следовательно, вы со 
спокойной душой можете потратить 
«час тридцать», которые длится 
фильм, на более важные дела. 



Максим Капинус 



Доподлинно неизвестно, по 
чьей вине из ГСедиіет вышел 
подростковый фильм ужасов 
категории В. Нет сомнений только в 
том, что каждый, начиная от брать- 
ев Штраус и сценариста Шейна Са- 
лерно и заканчивая актерами (име- 
на вам ни о чем не скажут), прило- 
жил максимум усилий, чтобы 
картина не удалась. 

Катастрофа корабля Хищников по 
причине появления на его борту гиб- 
рида (его назвали «предалиеном») 
приводит к падению и банальной 
резне в маленьком городке в Колора- 
до. И пусть вас не шокирует то, что 
среди первых жертв окажется ребе- 
нок дошкольного возраста, - аппети- 
ты братьев Штраус росли в процессе 
съемок, и кульминацию кровавого 
действа несчастные зрители увидят в 
больнице, где роддом использован в 
качестве логова Чужих. 

О героях-людях сказать нечего. 
Глупые и ненужные диалоги и без- 
дарная игра актеров только усугуби- 
ли положение. О том, кого как зовут, 
забываешь по несколько раз на про- 
тяжении фильма. Опознанию меша- 




ет и кромешная тьма с дождем - так 
легче скрывать недостатки спецэф- 
фектов. Скопированные эпизоды 
«Чужих» тоже не делают чести ре- 
жиссуре - высадка гвардейцев на 
площади и их крики по рации, умело 
управляющая броневиком героиня 
(по совместительству ветеран войны 
в Ираке) - все это должно было смяг- 
чить горечь от бездарного сценария. 
Но не смягчило. Под трескотню при- 
летевшего отомстить Хищника и 
шипение Чужого проходит остаток 
фильма, разбавляемый дешевыми 
сценами «на испуг» с последующим 
поеданием мозга жертвы и зрителя. 
Каждый второй эпизод вызывает 
тошноту и желание отобрать у съе- 
мочной группы аппаратуру навсег- 
да. Издевательство над легендой 
заканчивается вмешательством 
коварного правительства и неболь- 
шим узелком, кое-как связывающим 
происходящее с последующими 
событиями на І_Ѵ-426. 
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Пг. [ЛадогЮтБ 
Шопсіог ЕтрогЮт 

«Лѳвнѳ ЧУДОС» 



«Лавка чудес» /«Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

«Іілья (Луротоц и 
Соловой-рѳзбойнин» 



Олег Данилов 




Великолепный актерский 
дуэт, блестящие, с двойным 
смыслом диалоги (впрочем, 
безбожно испорченные переводом), 
благодатная сюжетная канва. Что 
еще нужно для того, чтобы сделать 
отличный фильм? Увы, имея в акти- 
ве Дастина Хоффмана и Натали 
Портман, режиссер «Лавки чудес» 
не сумел распорядиться попавшим 
в его руки богатством. Или во время 
монтажа кто-то неправильно скле- 
ил фрагменты фильма, перепутав 
середину с концом? А может, сцена- 
рист присоединился ко всемирной 
забастовке, так и не сдав послед- 
нюю часть рукописи? 

Как еще можно объяснить сюжет- 
ный провал в середине картины, во 
время которого большинство взрос- 
лых и детей в зале начинают откро- 
венно зевать? Да и окончание шо- 
кирует: только собрался насладить- 
ся красочным хеппи-эндом, ан 
нет - уже финальные титры. 

Опять-таки непонятно, на кого 
рассчитана «Лавка чудес». Для 
взрослых картина слишком де- 
тская, местами даже более детская, 



чем «Чарли и шоколадная фабри- 
ка», с которой у «Лавки чудес» мно- 
го общего. Для малышей - слишком 
сложная. Ведь далеко не все до- 
школьники читали трагедии Шекс- 
пира или перелистывали учебник 
по высшей математике. Да, взрос- 
лые проблемы можно поднимать и 
в детских фильмах, «Зачарованная» 
и «Илья Муромец» - хорошие тому 
подтверждения, но делать это надо 
умеючи. У авторов «Лавки чудес», 
увы, не получилось. Честно говоря, 
даже жаль Дастина Хоффмана, 
который просто блестяще сыграл 
импресарио игрушек мистера Маг- 
риума. А вот для Портман это дале- 
ко не самая лучшая роль. 

С тяжелым сердцем ставлю трой- 
ку. Фильм, возможно, заслуживает 
и больше, но мне он показался 
просто неоконченным. 



***** 
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Зак Миллс 


Рох, 2007 ДастинХоффман 


(ЭрикЭплбаум), 


(мистер Эдвард 


Джейсон Бейтман 


іит.сот Магориум), 


(Генри Вестон) 


Натали Портман 









Олег Данилов 




Финальная часть анимацион- 
ной трилогии о былинных 
русских богатырях от сту- 
дии «Мельница» окончательно до- 
казала - современные мультфиль- 
мы в России снимать научились. 

«Илья Муромец и Соловей-раз- 
бойник» скроен по диснеевским 
лекалам. Заокеанские гуру реко- 
мендуют: хороший мультфильм 
должен быть динамичным, с парой 
комедийных персонажей, запоми- 
нающимися мелодиями и большой 
светлой моралью, можно даже 
государственного уровня. Ну и, 
конечно, все должно быть сделано 
качественно. «Илья Муромец» этим 
условиям удовлетворяет: динамика 
с участием боевых слонов и мордо- 
боем в частичном 30 имеется, ко- 
медийные персонажи - 2 штуки 
(князь Киевский и император Ви- 
зантийский) - на месте, мелодии - 
привязчивые, мораль - «Не посра- 
мим земли Русской!» и «Вор дол- 
жен сидеть в тюрьме!» 

Дети без ума от застенчивого, 
запуганного до полусмерти слона 
по кличке Бизнес, а взрослые в этом 




месте смеются по другому поводу. 
Киноманы считают количество ци- 
тат из российских и голливудских 
лент («Не мы такие - жизнь такая», 
явно самоирония СТВ). А люди, 
интересующиеся политикой, удив- 
ляются присутствию сатиры в де- 
тском, казалось бы, мультфильме. 
Здесь много чего поминается - 
мизерные расходы на соцнужды и 
культ личности, отсутствие свободы 
слова и попытки переписать исто- 
рию, все тот же замордованный 
слон Бизнес. Впрочем, высмеивают 
неназываемого по имени князя 
мягко, любя, без обид... 

Кроме великолепного качества 
картинки, в «Илье Муромце» до- 
стойна похвалы работа актеров 
озвучивания, в первую очередь Сер- 
гея Маковецкого (князь Киевский) и 
Олега Табакова (Василеве, импера- 
тор Византийский) - они явно полу- 
чали удовольствие от процесса. 
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